






خادم الحرمين ١‏ لشريقين :. 
يشكر عددا من 


علماء المسلمين 


وجه خادم الحرمين الثشريفين'. 
الملك فهد ين عبدالعزين آل سعود .' 
برقية جوابية الى فضيلة نائب . 
المفتي والقاضي الشرعي بمدينة . 
كوموتيني الشيخ جمال حافظ بن 
ادريس وفضيلة الواعظ والمرشد ' 
الديني لمسلمي اليونان الشيخ 
رشدي آدهم امام فيما يلي نصها: 

الى فضيلة الشيخ جمال ٠‏ 
حافظ بن ادريس نائب المفتي * 


للبقية ص20 


ا «سابك؛ الذي صدر امس: 


نجاج «مابك» انناجا وتسويقا أكد ملامة خطط التصنيع وتوظيف الثروات 


الرياض ‏ منحوب للؤيرة .واس  :‏ , 
اكد المهندس عبدالمزيز 
م الزامل وزير الصناعة 
والكهرباء ورئيس مجلس ادارة شركة 
«سابك. للصناعات الأساسية ان نجام 
.سابك. في الاتتاج والتسويق والأرباح 
يؤكد ان المملكة قد اختارت الطريق 
الانسب لتوظيف الثروات واستثمارها 
الاستثمار الأمثل الذي يحقق الخير 
والنماء والغد الآمن لأجيالها الحاضرة 


والقادمة.. راضاف ان ما تحقق عن 


8 1 والقذافي يستائفان مباحثاتهما اليوم بطبرق 


الاتفاق على تنقل مواطني الملدين بالسطاتات التقصية 


مرسس مطروح . طبرق ‏ صفوت أبو 

طالب: 
يستائف الرئيسان حسني 
ميارك ومعمر القذال 
مياحثاتهما اليوم يمديئة طبرق الليبية 
(البقية ص21 ) 





2 خادم ارين الشريفين الملك 
فهد بن عيدالعزيز آل سعود الجلسة 
التي عقدما مجلس الوزراء يعد ظهر 
أمس الاثئين السايع عشر من شهر 
ربيع الأول لعام ١٠18ه‏ في قصر 
السلام بمديتة جدة. 

وعقب الجلسسة أدلى معالي وزير 
الاعلام الاستاذ علي الشاعر لوكالة 
الأنباء بتصريح قال قيه: 

ف نطاق اهتمامسات حكومة خادم 
الحرمين الشريفين بمتايعة مجريات 
الأحداث السياسية والأمنية 
وا 4 





طريق سايك يثبت - من ناحية اخرى - 
ان خطط التصنيع الوطنية تسير في 
الاتجاه الصحيح وتحقق امل الوطن في 
تنويع مصادر دخله. 

جاء هذا في كلمة لمعاليه تصدرت 
التقرير السنوي الثاني عشر الذي 
اصدرته شركة «سسابك: عن انجازاتها 
حتى نهاية عام ١404‏ ه وبداية عام 
«البقية ص ؟1ء 


اها 


ماك 


يسم الله الرحمن 


5-0 اربع اول : ها البزان 





أهش ذا د تفرين 2 اكوا 3 
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اد الحرمين الشريفين في في حديث شامل لأبنائه واخوانه المواطنين 





فسا جر رسي عل اننا لجارة اانا سما فا لجسي ربل 





نعتز بمساهمات الواطن مع الدولة.. والتطور الذي حفقناه بعثابة معجزة 


وجه خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد ين عبدالعزيز الى اخواته 
وأينائه المواطتين خلال استقياله لهم 
مساء امس الأول الأحد في قصر 





اجتمساع أمني 
خليجي بالرياض 

بدا وكلاء وزارات الداخلية بدول 
مجلس التعاون الخليجي صياح امس 
بمقر الاماتة العامة للمجلس بالرياض 
اجتماعهم التتحضيري للاعداد 
للاجتماع القادم لوزراء الداخلية بدول 
المجلس. (اليقية ص21» 


السلام بجدة حديثا شاملا . 

وقال حفظه الله انه ما دمتا 
حريصين على اقامة حدود الله فلا 
'يضيرنا ما يحدث أو يقال هنا وهئاك . 





مباحثات عراقية 
بريطائية في تغداد 





اعلنت وكالة الأتياء العراقية ان 
وزير الطاقة اليريطاني جون واكهام 
الذي يقوم حاليا يزدارة للعراق اجتمع 
امس الاول مع وزير الخارجية العراقي 
طارق عزيز. 0" 

وأضافت الوكالة ان المحادثشات 
تناولت «وسائل تشجيع العلاقات 
الثنائية في جميع المجالات والمسائل 
ذات الاهتمام المشترك». 


حكومة خادم الحرمين الشريفين تدين الحادث الاجرامي بشدة وتشارك أسرة المصاب شعورها بالحزن _ 


اصابة الغريوى محابب الملحقية العسكسرية بسأنقرة ونقله يسطائرة الاخلاء الطبي 


صرح مصدر مسئول يورزارة 
الخارجية لمندوب وكالة الأنياء 

. السعودية يما يلي: 

7 انه في صباح يوم الاثنين الموافق 
07١٠15١ه‏ وفي تمام الساعة 
التاسعة وثلاثين دقيقة وبينما كان 
الموظف عبد الرحمن الشريوي محاسب 


الماحقية العسكرية في أنقرة يهم بالنزرل ‏ لل 


قرر: الاسلام دين الأغلبية والعربية لغة الدولة الرسمية 


د. على الحوامدة ل /١‏ انجويرة» : 
لسؤسد شكدم الله فسي السفاسة المسجسرمسة 


عمان ‏ الجزيرة ‏ محمد المجالي : 
بست اكد الدكتور علي الحوامدة 
سل أمين عام الاتحاد العالمي 
للجمعيات الطبية الاسلامية استنكاره 
للاعمال الاجرامية التي وقعت في الحرم 
والأماكن المقدسة في موسم حج عام 


_- 







هد 

وقال في تصريح خاص ل «الجزيرة» في 
عمان .. ان القرار الذي اتخذه القضاء 
في المملكة والذي اوجب تنفيذ حكم 
الاعدام بالمجرمين الذين قاموا بالأعمال 


طلبقية ص 1, | 


ور سير 5 


المانئة 3 ف مطيقة ألم 

3 0 
المتاءت شرا شالسسرارلك 
5 بناء 1 0 


5 و 
مم0 


0 0 
0 ريو 
حاء 
00 20 00 


ؤتمر الحوار الوطنى فى المودان إجيز النظام الفبدرالي والجمشورية الرئاسية 


الخرطوم ‏ من عبدالقام حافظ : 
عي بينما دخلت اعمال مؤتمر 
00 الحوار الوطني للسلام ف 

السودان اسبوعها الاخير تمكن 

المؤتمرون من تجاوز اصعب الجوانب 
المثيرة للجدل. ققد اجاز المؤثمر تقرير 
لجنته القرعية التي تيحث عن افضل 
الخيارات لتظام الحكم والهوية والدين 
والدولة وتقسيم السلطة والثروة. 


(البقية ص1 ) 


58 


اقامة علاقات دبلوماسية بين 


بينهما على مستوى السفراء. 


© اشير الطبريى ه البوالرت السودسرية 
رو والأصواف ١١‏ طبزديس 
سه الراجلية لت 


0 (طروة.. وفك (( سيار 
أ فسا هو ال رالشركأت ارأورسة 


يخ سو فت ترتهشرتص الأسعال ١‏ طردرة.. 8 


من سيارته بعد ايقافها امام مكتب 
الملحقية وقع انقجار في سيارته ادي ال, 
تدميرما والحاق اصابات خطيرة 
بالمذكور مع حدوث أضرار طفيفة 
بمينى الملحقية وعلى اثر ذلك صدر أمر 
خادم الحرمين الشريفين القفوري 


















قطر ويولندا 

ذكرت «ق.ن.أ» ان قطر وبولند! قررتا 
امس الاثنين اقامة علاقات دبلوماسية 
واوضحت الوكالة نقلا عن بيأن 
مشترك صدر في العاصمتين ان البلدين 
يتمكنان مع هذا القرار من المساهمة 
في تنمية التعاون الدولي وتدعيم السلم 

العالمي وتعزيز ميادىء عدم الاتحياز. 
«للبقية ص ١‏ 














بارسال طائرة الاخلاء الطبي حيث تم 
“قر. «لصاب الى المملكة لتلقي العلاج 
اللازم. 
وان حكومة خادم الصرمين 
الشريفين اذ تعلن هذا النبأ تدين بشدة 
«البقية ص ؟1» 


الأميير لمان يوشم عقد شبكة الصسرف الصتي بأم الغيسام 


وقع صاحب السمو الملكي الأمير 


سلمان بن عبد الععزيز امير منطقنة | 


الرياض ورئيس ادارة مصلحة المياه 
والصرف الصحي بمنطقة الرياض 
بمكتب سموه ظهر امس بالامارة عقدا 
مع احدى الشركات المتخصصة لتنفيذ 
مشروع شبكة السرف الصحي بحي 
ام الحمام بالرياض. 

واوضح مدير عام مصلحة المياه 
والصرف الصحي بمنطقة الرياض 
الاستاذ عمران بن محمد العمران في 
تصريح ل لواس» ان تكاليف هذا 





ذكرت مصادر نيابية 
لبنائية امس ان هناك 
احتمالا كبيرا لاختتام اعمال مجلس 
النواب ادنم اليوم الثلاثاء أى صباح 





هذا المرض ما بين -1١‏ 





0 مسر 





والأمان في جميع أرجائها رغم 


اختتسام لقاء الطائف الوم او غدا 


د ال 
٠ 8‏ مليون شخص مهدد ب «عمى لبر » 
7 في احد الراكز الطبية بالقرب من «موثروقياء عاصمة ليبريا يقوم الفريق 
ٍِ العامل المدرب بتعلم طريقة اصطياد ذباية مسموليوم» (ذياية الأذئف) التي 
تعتير البيثة الوسيطة المناسبة للاصابة يعرض .عمي الثهر ذلقة 02610656 
..ثم يعد ذلك يتم تشريح الذباية في المعمل. وكما هو موضمح بالصورة فان هذا 
المرض يحدث عن طربق ديدان خيطية دقيقة للغاية تتتج ملادت الخيطيات 
التي لا ترى الا بالمجهر وهي تدخل العين عن طريق ذيابة «الأذنفا» 
(سموليوم). . وفي الوقت الحاضر يقدر عدد الأشخاص المهددين بالعمى نتيجة 
٠‏ مليون فرد. ولكن بفضل الله يقوم علماء 
م ع ن الخيطية في الدم تفسه. 





واضاف: ونحن لو نظرنا الى العالم 
وما يجري فيه لوجدنا ان المشاكل 
اليومية لا حدود فاء وبمقارنة سريعة 
نجد أن بلادنا ولله الحمد تنعم بالأمن 


حدوث بعض الجنايات التتى سرعان 
ما يتم اكتشافها والقاء القبض على 
مرتكييها وصدور أحكام الشرع 
العادلة عليهم 5 


وقال خادم الحرمين الشريفين انه 


































لو فكر الناس فيا كنا عليه قبل ا 1 

أربعين سنة لأدركوا الأعمال الى مواطن وقد شملت تختلف المجالا ١‏ بسيطة تججد أن را التي 

قامت با الدولة ويد 1 وقد عملما في صمت. وبمعادلة طثبقية ص 11» 
بها الدولة ويئعم بها كل 2 التفاصيل ص ٠٠١‏ 

| سول ممم الغسائب الثاني والأميحر ايف الى السرياضي | | اكتضاف بترو جديد 

1 : في مصر 


حققت مسر اول اكتدشاف لها 
للبترول الخام بكديات اتتصادية فى 
منطقة غرب ابو قير في البحر المتوسط 
يقدر انتاجه اليومي بحوالي /١3٠-/‏ 
برميل من الزيت الخام و/ ١‏ ٠؟/‏ يرميل 
من الكثفات البترونية وار ,ار 
مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. 


وذكرت صحيقة /الأهرام/ امس 
طبقا ل هقينا» ان وزارة البتترول 
المصرية بصدد تقييم هذا الكشنف 
لتحديد امكانات استغفلاله تجاريا 








قادما من جدة.. كما وصل على نفس 
الطائرة المقلة لسموه صاحب السمو 
الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزيد 
الداخلية. 


وصل بحفظ الله ورعايته صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان يبن 
عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام الى الرياض مساء امس 





غد /الاربعاء/ على اكثر تقدير اذا 
سارت الأمور في طريقها الصحيح 
وقالت هذه المصادر ان هناك اتفاقا 
دالبقية ص 15» 


عن تعد اده لإانشقة استقداءبميع العالةالمدررة 
وا 9 
الرحارةناسية - فحة وجحيزة 


الرناض : الناصزية. د وار الزو رص ق .00628 اسع 110 
2[ لع 22.362 ١:‏ نكسن 220705 تسن 6ج 
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4داكرة 


© مذكرات سيدة 
البيت الابيض 
الامريكي السابقة 
نانس رئجان التي بدأ 
تنشرها ا ل 
الراشنطن بوست وما 
تحتويه من اسرار البيت 
الابيضر اباث رئاسة 
الرئيس الاب رونالد 
رشي 


© الزيارة المناجئة التي 
قام بها ياباندر ير رئيس 
وزراء البونان السابن 


للعاصية النرلية 
واجتاعةه بالرئين 
القارنيى واعلان 


المصادر المقربة منه عن 
مفاجأة سياسية هامة. 
© المؤتمر الام الذي 
تعقده وكالة الطاقة 
الذرية العراقية والذي 
تثارك فيه /ا دول 
عر بية وه؟ دولة اجلبية 
ويتناول استخدامات 
النظائر المثشعة في 
المجالات التنمسوية 


واللمية. لأ 
الالالالا 50100 


الالالال نالل 000000 ممم 
8 8ه ساس له هه لل هم ةي 98س زمزم مزم زه سر 
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لم يبق سوى ثلائة ايام على انتهاء فترة الترشيح 


رأسيس وزراء أسركسيسا 
٠‏ المسرشيسم أو تسدسه 


أنقرة : اف ب .. لم يبق سوى 
ثلاثة ايام من المهلة المنوحة لاتمام 
قوائم الترشيح لرئاسة الجمهورية 
التركية وقد اغلن رئيس العزراء التركي 
تورغوت اوزال اول امس انه لم يقرر 
بعد ما اذا كان سيرشع نفسه للرئاسة 
امام البرلان الذي سيتول انتقات 
الرئيس في أربع جولات اتتراع في 


الفترة مابين ٠‏ تشرين الاول / 
اكتوبر الجاري و1 تشرين الثاني 
«نوقمير المقيل 

وقد أدلى أوزال بهدا التصريح خلال 


مؤتمر صحفي كان يرد فيه على اسمئلة 
الصحافيين التى تتعلق باحتمالات 
ترشيد نفسه اللرئاسة . 

ومما يذمر ان أوزال اعلن في بداية 
نشرين الاول / اكتوبر الجاري انه لن 
يرشح نفسه سوى ف آاخر لحظة من 
المهلة التي تنتهى في منتحسف ليل 
الفمييق الاول 
اكتوبر وقد تحدث في المؤتد_ الصحفى 
عن مختلف الاحتمالات دون ان يقصح 
عن نواياه . 

واستعرض أوزال حصيلة رئاسته 
للحكومة منذ ١985‏ م عار الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي ولكنه لم 
يوضمح ما اذا كان يقوم بهذا العرض 
الدة توليه الحكومة على آساس انه 
سيغادر الحكومة ام انه سيبد! انطلاة 
جديدة في نفس" المنصب . 

فقد اكد أوزال ان سياسة حزب 
الوطن الام الذي يراسه «ستستمر. 


«غداء ١١‏ تتيرين 












سوبرماركت كد 







٠و‏ ى*.. على شاع العلا العام .. للسع يعامس 
تودادة.. رك لاق السننا ذلك على الشرالة | طلوجورة قير 
كا موجز سكن ريز للعوال جنلهنه - سرع ى صر ]لير 
٠‏ ف الشرائ الؤتصاك بريادكن 5.6 تا 98> إرراضن 











ع مسامة أرضقرها 













سم 













- 1 - م 
للوزراء فيواصل سياسته الليبرالية أو 
أن ينتخب رئيسا للجمهورية فتستمر 
السياسة كذلك لان حزب الوطني الام 
يتمتع بأغلبية مطلقة ف اليرلمان . 
فحزب آوزال له 59١‏ مقعدا من 
7 50 مقعد! وهذه الاغلبية من شانها 
أن تتيح انتخاب البرلمان له يْ الجولة 


إعفهم أبسر 
لسر نساسة في إسلادة 





ف نهاية تشرين الاول / اكتوير 
الحالي . ذلك انه لايوجد مرشح بديل 
يمكن ان يفوز باغلبية تلثي اصوات 
النواب وهي الاغلبية المطلوبة في اول 
جولتين ستجريان في ٠١‏ و4>» تشرين 
الاول / اكتوير الحالي . 





أ في حادث تفجير فتدق الاكربول بالخرطوم 


الخرطوم مراسل الجزيرة . 
رفضت محكمة الاستئناف ف 
السودان طلب العفو الذي تقدم به 


شقيق احدا الضحايا البريطانيين 
الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادتة 
تفجي فندق الاصربول والنادي 


السوداني بالعاصمة الخرطوم والتىي 
يواجه فيما خمسة من الفلسطينيه: 
حكما بالاعدام اصدرته ف اكترير 
الماضي احدى المحائتم السودانية 

وقال مصدر قضائي سوداني ان شقيق 
الضحية كريستوفر لي قد بعث يخطاب 
الى المحكمة أوضع فيه ان شقيته كان 
ينتمي لجماعة تناهض احكام الاعدام 
وانه لايرغب ف حكم يناقض الدعوة 


| التي كان ينادي بها شقيقه . وأضاف 


المصدر القضائي الانعتد الخطاب 
بدون توثيق من الجهات المختصة 
بالاضافة الى ضرورة سثول حساحب 
الطلب لاعلان رايه امام المحكمة . 

ومن جاتيها السفارة 
البريطانية بالخرطوم بيانا صحفيا نفت 
فيه التقارير الصحفية التي أنشار 





أسدرت 







إلا م اهمها لبريقتبين رهما لزج 


عفو الاسر البريطاتية من اولياء 
الخسحايا عن مرتكبى الحادث وقال 
البيان ان اولياء الضحايا لم يستشاروا 
حتى الان من الجهات المختصة حول 
هذا الامر وان طلب العفو الذي تقدم يه 
شقيق القتيل كريستوفر لي انما كان 
يعبر به عن رايه التسخصي . 


وصرح المصدر القضاني السوداني 
ان محكمة الاستئناف قد شرعت في 
اتخاذ اجراءات ححى ورثة ضضلحايا 
الحادث من الاجانب الخمسة واتئين 


من السودانيين لاعلانهم بجلسة تعتد 
في الثالك من يتاير القادم للمتول امام 
المحكمة وممارسة الخيار المقرر لهم في 
القانين وهر أما الحمضي قدما في 


القصاس صد مرتكبي الحادث أو 
التصالج بعوض او بدون عوض ‏ 
وأضاف المصدر قوله ١‏ ان الاجراءات 
الخاصة باخطار اولياء الدم الأجائب 


سكيم بواسطلة وزارة الخارجية 
السودانية . 





منظمة الطاقة الذرية 
العراقية تعقد 
مؤتمرا مهما 

تعقد منظمة الطاقة الذرية العراقية 

في النصف الثاني من شهر اكتوير 

الحالي مؤتمرها العلمي الثاني بيمشاركة 

منظمات الطاقة الذرية في سبعة اقطار 

عربية و55 دولة اجنبية” 







ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام 
)ىم بحثا تتناول استخدام النظائر 
المشعة في المجالات الزراعية وعلوم 
الحياة والطب والصناعة والوقاية من 
المستحضرات الصيدلانية المشعة 










وتطبيقاتها في الطب النووي والتطبيقات 
الصناعية الاخرى وستقيم المنظمة على 
هامش المؤتمر معرضين الاول يخصص 
لعرض منتوجات المنظمة والثاني 
للصور والملصقات التى تعكس 
نشاطات المنتلمة في مختلف 
الاختصاصات العلمية. 


مؤتمر ياريس يشكل 
لجنة دولية 
بشان الاكراد 


باريس ' رويقر .. قرر المؤتمر الدولي 
الاول بشان الاكراد اول امس أنشاء 
لجنة برلانية دولية لمراقية اسلوب 
معاملة ٠١‏ مليون كردي يعيشون في 
خمس دول . 


ووافق المؤتمر الذي استمر يومين 


على قرار بتشكيل اللجنة التي سوف | موسكو : ا ف ب 


.. ذكرت صحيقة 


تضغط ايضا من اجل ماوصف | ازفستيا اول امس ان ستة طيارين 
بحصول الاكراد على مقعد مراقب في | سوفيت قتلوا في اصطدام بين مقاظة 


الامم المتحدة ! من طراز سوخوى 58٠‏ كانت تقلع 
وطائرة نقل من طراز انطونوف / ١١‏ في 
احد مطارات القوقان . 






































وقال داعية حقوق الانسان 
السوفيتي اندريه سخاروف في رسالة 
٠ 1‏ مندوب من ونشرت الصحيفة صورة للطائرتين 
المشتعلتين التقطها صحفى كان 
موجودا في مكان الحادث ليل ؟١‏ 
تشرين الاول / اكتوبر. وكانت 


وجهت الى اكثر من 
5 دولة انه يجب أن يطلب من الامم 
المتحدة عقد جلسة خاصة للجمعية 
العامة للامم المتحدة لمناقشة قضية 
الاكراد . 













السوخوى على وشك الاقلاع عندما 
ارتطمت بالانطونوف . ونجح ملاح 
المقاتلة في قذف مقعده الى الخارج في 
حين قتل الطيار وخمسة اشخقاص 
كانوا على الارض وداخل طائرة للنقل . 






وتمت الموافقة على دعوته في القرار 
الختامي بالاضانة الى تعهد بحقد 
مؤتمر ثان في ستوكهولم قبل يوليو تمون 
عام احقام, 
















ا 






رئيس وزراء ماليزيا في مؤتمر صحفي: 










اول للمإيشيك با 


0 


أ أخهر 





٠٠‏ اعلن ف لي 
الماضية عن مصرع عدة اشخاص من 
بيتهم عمدة وحاكم مدينة على ايدي 
رجال العصابات اليساريين المرتبطين 
بتجار المخدرات في بيرى يوم امس 
الاول .. واوضحت الشرطة ان رجال 
العصابات قتلوا عمدة مدينة لايونيون 
وزوجته والمرشح لعمودية مدينة اوكارا 
وحاكم مدينة زونيجا واشخاصا اخرين 
مشيرة ايضا الى احراق حافلة للركاب 
في مدينة زونيجا وتجدر الاشارة الى ان 
هذه الهجمات جاءت ف اعتاب عقد قمة 
ف بيو لسبعة رؤساء من دول امريكا 
اللاتينية تعهدوا خلالها بمكافحة 
الارهاب . 





أ ارق يفاض لعوما لسمريا ل برضوري 


أعلن امس مهاتير محمد رئيس 
وزراء ماليزيا ان دول الكومئولث يجب 
أن تستمر في فرض العقوبات على 
حكومة جنوب افريقيا العنصرية رعّم 
علامات على اتجاه نحو المصالحة مع 
السوب في ذلك اليلد. 

وقال مهاتير في مؤتص صحفي قبل 
انعقاد مؤشر الكومتولث الذي يبدا 
اعماله غدا الاريعاء «ييدو ان الحكومة 
تتجه نحو مزيك من المصالحة مع السود 
والملونين في جنوب افريقياء. 

واضاق قوله : «نشعر إن ذلك هى 
نتيجة مياشرة للعقوبات التي فرضت 
على جتوب أفريقيا ونشعر أن هذه 
العقويات يجب ان تستمر اذا كنا نود 
أن نحقق أي نتائج». 

ولم يذكر مهاتير العقويات الجديدة 
التي يود ان يوافق عليها الاجتماع 
الذي يستمر اسبوعا بين زعماء 
بريطانيا و48 دولة من مستعمراتها 
وممتلكاتها السابقة والذي يعد اضخم 
تجمع دولي يعقد في ماليزيا. 

ووصف تقرير لدول الكومئولث 
سيطرح خلال اجتماع العقوبسات 
المفروضة على جنوب افريقيا يأنها 
«مهمة لم تكتمل.. وقال ثمانية من 
وزراء خارجية دول الكومنولك مؤخرا 
ان هناك حاجة الى فرض عقوبات مالية 
جديدة للقضاء على العزل العنصري في 
جنوب افريقيا. 
تعيين حاكم عام جديد لكندا 

عين رامون ناتيشين. وزير العدل 
السابق. عين حاكما عاما لكندا' 
وسيتسلم مهام منصبه في منتصف 
شهر يناير ١55-‏ خلفا للحاكمة 
السابقة جين سوق التي شغلت هذا 
المنصب مئذ سنة 1545. وقد وافقت 
جلالة الملكة اليزابِيث الثانية ملكة 
بريطانيا على هذا التعيين بناء عنى 
قوصية من رئيس الوزراء الكندي 
يرايان ملروني. 

وفي كندا وهي ملكية دستدورية - 
يقوم الحاكم العام بعهام ممثل الملكة 
ورئيس الدولة. بينسا يشسولى رئيس 
الوزراء رئاسة الحكومة وتكون مدته في 
الحكم خمس سنوات. 














ريج ع 


:"نمسا ليلدلل طق 
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عمان - يودتر - قال وزير العدل 
الاردني في تصريحات شرت اول امس 
أن الاردن يعكف على تطوير القواتين 
الخاصة بالجرائم الاقتصادية يما فيها 
الرشوة والقساد. 


وقال راتب الوزاني لصحيف 


جوردان تايمز التي تصدر باللغة 
الاتجليزية ان وزارته تدرس تشريعا 
خاصا بالجرائم الاقتصادية سيشمل 
في نصه على جرائم مثل سوء الادارة 
وسوء تخصيص الموارد من جاتب 
مسؤولي القطاع العام. 

واضاف قوله ‏ نحن نعتزم تشديد 
التشريع الحالي للخروج بمجموعة 
جديدة من القوانين تغطي جرائم سوم 
الادارة وسوء تخصيص الموارد من 
جانب مسؤولي الحكومة والمسؤولين 
شبه الحكوميين. 

واستطرد قائلا أن المجموعة 
الاوربية اوقدت خبيرا أيطاليا الى 
الوزارة لمساعدة السلطات في اجراء 
نقييم متعمق لكل المعلومات عن 
الجرائم الاقتصادية. 

ولم يذكر متى يتوقع ان يكتمل 
التشريع الجديد لكن مصدرا حكوميا 
قال انه ريما يتم اقراره من جانب 
مجلس التواب الجديد 


مجيزها الرلأن الحديد . 
الاردن إعدل القوانين الخاصة بالجرائم الاقتصادية 





سيقود حزبه في الانتخايات البرلماتية في مطلع الشهر المقبل 


بسابساسدر يسو في بساريس بشكسل مفساجى. 
وإسطن عمن مسفساجساة سيساسيسة فساصسة 


اثينا : دويتر .. توجه رئيس وزداء 
اليونان السابق اتدرياس ياياتدريو الى 
قرتسا يصورة مفاجئة امس وقال 
حساعده. ان الزيارة قد تسفر عن 
مقاجأة سياسية ويسعى باباتدريو الى 
العودة الى السلطة في الاتتخايات التى 
ستجرى في الشهر القادم في الوقت 
الذي يواجه فيه محاكمة بشأن 
القساد , 

وقالت مصادر رسمية في الحزب 
الاشتراكي الذي يتزعمه باياندريى ان 
من المتوقع أن يجتمع باياتدريو 
7٠١‏ عاماء مع الرئيس الفرتسي 


فراتسوا ميتران . 

. وقال وستاس لاليوتس عضو اللجنة 
التنقيذية للحزب الاشتراكي واحد 
المساعدين القرييين من باباندريو 
للصحفيين ان الزيارة تخفى مفاجأة 
سياسية مهمة .ولكنه لم يذكر 
تقصيلات . ولم ' يقل متحدث ياسم 
الحزب سوى ان باياندريى قد توجه .الى 
باريس , 

ويراقق ياباندريو في الزيارة زوجته 
الجديدة ديمترا ليانتي 55١‏ عاماء 
وطبييه ٠.‏ 

وكان باياتدريى قد هزم في 
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الانتخابات التي جرت ف يوتيو حزيران 
الماضي . وقد امر اليرلمان بمحاكمته 
بشأن اتهامات بالتورط ف فقضيحة 
اختلاس ٠٠١‏ مليون دولار من بنك 
وعمليات تنصت غير قاتونية. على 
تليفونات .. ورقض باياندريو هذه 
الاتهامات وسيقود حزبه في الانتخايات 
التي ستجرى في الخامس من نوقمير 
تشرين الثاتي 5 5 






وربر جيبوتي 
يصل القاهرة 
القاهرة : و ١‏ . وصل الى القاهرة 
الليلة الماضية وزير الشياب والرياضة 
في جيبوتي عبد الله عمر شردوت في زيارة 





لمصر تستغرق عدة ايام يشارك خلالها 


في اجتماعات مؤتمر وزراء الشباب 


والرياضة العرب المقرر عقده غدا 


الاثتين ويستمر لدة يومين . 
كما يجرى الوزير الجيبوتي 


مباحثات مع المسؤولين ف قطاع 


الشباب والرياضة لتدعيم التعاون بين 


مصر وجيبوتي في المجالات الشبابية 


نساهم فيها عزيزى المواطن في مجال تخصصنا الذى يشمل كافة 
المجالات والتشاطات العقارية حيث لانتقيد بالزّمن والمكان 
لتقديم خدمات عقارية متطورة تتميز بطايع تسويقي حديث 
وتقنية عالية تصلكم أينما كنتم ويسرية تامة . إذا رغبتم نقدم 
خدماتنا داخل المملكة وخارجها وفق برامج وأهداف حسب 
الأولوية متها مايل : 


مضاهاة مؤسستنا العقارية كبرى المؤسسات المائلة في المملكة و خارجها من حيث + 

أ- كفاءة العاملين ب - اتساع جالات علاقاتنا الخاصة وعلى كافة المستويات 

داخل الرياض وخارجها ١‏ ح- تسخير أحدث الوسائل التقنية في خدمة عملاثنا . 
شمول خدماتنا كافة مجالات يبع وشراء العقارات بأنواعها بتقنية حديثة وطابع تسويقي متطور 
وبأسرع وقت ممكن . 
وجود جهاز كمبيوتر لتخزين اكبر قدر من المعلومات عن العقارات وامتعاملين بها خدمة 
العملاء فى تتقيد رغباهم 2 
وجود جهاز فاكس لارسال واستقبال الصور والمستنداث وكافة المعلومات المطلوية في أسرع 
وقت من وإلى أي مكان يتواجد فيه , 
حلا لمدكلة بعض العملاء أوجدنا نظام التصوير بالفيديو لبعض العقارات المعروضة وخاصة 
المكونة والذى لايرغب أهلها فى تردد الزبائن عليهم وإرسال الأشرطة إلى الزبائن الراغيين 
في الشراء في أي مكان لمعايسها وإلقاء نظرة أولية . 
وجود علاقات ييئنا ويبن عدد كبير من المكانب العقارية دااآخل وخارج الرياض مما يمقق 
رغباتكم فى أسرع وقت حكن . 
يوجد لدينا قسم اص لنتعامل بالعتارات في أوربا و أمريكا . 


وأخيرا شعارنا .. الأمانة والصدح والاخلاص والسرية بعد الايمان يائنه سبحانه وتعاتى 
إسعد الطيف للعقارات أن يعرض خدماته طليكم ولأن انثقة تصنع النجاح فإن تتحكم نينا 









بعضهم عبر حدود المانيا الشرقية الى بولئدا خلسة 


٠‏ لاج من مانا الشرفية” في 


بولندابرأوا 


وارسسوى: | ف ب .. علم امس من 
مصدر الماني غربي ف العاصمة 
البولندية ان حوالي 5-٠‏ لاجىء الماتى 
شرقي تم تسجيلهم خلال ال 6 ساعة 
الماضية في سقارة الماتيا الغربية في 
وارسو فارتفع يذلك عدد المرشحين 
للهجرة الى المانيا الاتحادية الى حوالي 
شخص . 


وتوى الصليب الاحمر البولتدي 
والالماتي الغربي رعاية الواصلين 
الجدد الذين بدت نسية الشيان 
العشريتيين يينهم مرتفعة وتم اسكاتهم 
في قتادق واستراحات في منطقة 


مجلس الوزراء يطلع على سير.. بقية 


والاتتصادية وخاصة على صعيد 
المنطقة العربية وما يطرا عليها من 
مستجدات.. استعرض المجلس مجمل 
التقارير المرفوعة للمقام السامي من 
مصصسادرها السياسية والدبلوماسية 
واستمع المجلس في ضوء ذلك الى تعليق 
الملك المفدىي حول ما تضمنته تلك 
التقارير ومواقف المملكة العربية 
السعودية منها. 

وعلى هذا الصعيد اطلع خادم 
الحرمين الشريقين المجلس على حصيلة 
الاتصالات والمباحثات التي أجراها 
حفظه الله خلال الأبام القلائل الماضية 
مع يعض الموفدين الى المملكة في نطاق 
المشاورات المستمرة يين الملك قهد بن 
عبد العزيز وأشقائه قادة الدول العربية 
حول قضايا الساعة وفي مقدمتها 


الجهود المبذولة لصالئح القضية > وزير الداخلية بالتيابة ومحضر اللجنة 


اللبتانية. 

وعلى هذا الصعيد اطلع خادم 
الحرمين الشريقين المجلس على خلاصة 
ما رقعة لعلمة الكريم صضاحب السمق 
الملكي الأمير سعود الفيصكل' وزيدر 
الخارجية حول سير المباحثات البرمانية 
اللبتانية في مدينة الطائف والمساعي 
الحثيثة التي تيذلها اللجنة العربية 
الشلائية العليا عبر وزارة الخارجية 
للتوقيق بين وجهات التظر ومحاولة 
تذليل العقبات على طريق الحلول 
المرتقبة لانفراج الآزمة. 

واضاف وزير الاعلام يقول: 

بعد ذلك تاقش المجلس بعض الامور 
المحلية المطروحة على بساط اليحث 
ومنها ما يتعلق باجراءات اعنداد 
ميزانية الدولة للعام ال مالي الجديد 
٠ه‏ وفق التوجيهات 
الكريمة.. حيث استمع المجلس في هذا 
الصدد الى خلاصة دراسات اللجنة 
الوزارية الموسعة خلال جلساتها 
المنعقدة برئاسة صاحب السمى الملكي 
الأمير سلطان ين عيدالعزيز النائب 
الثاني لرئيس مجاس الوزراء ووزيد 
الدقاع والطيران والمفتش العام 
والمكلفة من خادم الحرمين الشريفين 








لدلنا 





رعلتهه الى أانياالييية 





وارميوة 
وقد دخل معظم هؤلاء الى يولقدا 
يصورة مشروعة بفضل اذن اصدرته 


الشرطة ف مقر اقامتهم بناء على دعوة 
من بولتدي - 

وصرح الكثير منهم انهم كانوا 
يملكون هذه الاذونات بالسفر منذ 
يعض الوقت الا اتهم كاتوا ينتظرون 
«اجازات الخريقف. في المانيا الشرقية 
«اسيوع واحدء للتوجه الى وارسو من 
أجل عدم ٠اثارةء‏ الشبهات حولهم . 


ومع ذلك فان البعض متهم اجتاز 
الحدود الالمانية الشرقية / البولندية 
خلسة يالرغم من الرقابة القوية التي 
تفرضصها سلطات برلين الشرقية . 

واعلن التلفزيون البولتدي مساء 
اول امس ان عدد اللاجدّين الى السفارة 
الالمانية الغربية في وارسو يبلغ حوالي 
:-؟81 شخص واضاف أن هؤلام 
غادروا وارسو امس الاثنين . 

ألا ان المذيع لم يعط أي ايضاحات 
حول طريقة انتقال هؤلاء اللاجئين الى 
المانيا الاتحادية . 

وعلم من مصدر رسمي بولندي ان 
هؤلاء اللاجئين لن يمروا عبر الاراضي 
الالماقية الشرقية وذلك بئاء على طلب من 
برلين . واعرب المراقبون عن اعتقادهم 
بان هذا الطلب جاء لتجنب تكرار 
التجمعات والصدامات مع الشرطة 
كتلك التي وقعت لدى مرور «قطارات 
الحرية: وخاصة في لبيزيخ . 

وذكر المصدر نفسه ان اللاجثين 
سيتم ترحليهم جوا الى يلدان 
يختاروتها في رحلات منتظمة لشركتي 
الخطوط الجوية البولندية «لوت»ه 
والخطوط الجوية الالمانية الغريية 


بمناقشة المقترحات التي رقعها معالي 
وزير المالية والاقتصاد الوطني تمهيد! 
لعرضها على المجلس قيل موعد صدور 
الميزانية بوقت يسمح لاصحاب السمى 
والمعالي الوزراء بدراسسة يتودها 
والموافقة عليها بشكل عام. 

ومضى الوزير الشاعر يقول: 

كما ناقش المجلس عقب ذلك بعضص 
الشئون الاجرائية والتنظيمية في كل من 
ديوان الخدمة المدتية وحقول الخدمات 
الطبية واتخذ بشأنها التوجيهات 
اللازمة. 

وبالنظر في المعاملات المدرجة على 
جدول الأعمال قال وزير الاعلام: 
أصدر المجلس بعد ذلك عددا من 
القرارات ومنها: 

أولا/ بعد الاطلاع على يرقية سمو 


الوزارية المرفق يها . 

وافق المجلس على ان تكون وزارة 
الزراعة والمياه مسئولة مسئولية تامة 
عن فحص وتحليل وابلاغ الجمارك 
بفسح الارساليات والمنتجات الحيوانية 
والزراعية وذلك طيقا للجداول ‏ 
والبيانات المرفقة يالقرار. كما اشتمل 
القرار على التأكيد بأهمية المحاجر 


البيطرية والزراعية والعمل على «لوفتهائزاء اللتين تسيران خطوطا بين 
استكمال نواقصها وتطويرها وذلك وارسى وفبينا وكوينهاغن وهملسنكي 


وستوكهولم . 
الا ان مصدرا الماتيا غرييا في 


يالاسراع لاعتماد الميالغ اللازمة 
لتحقيق هذا الهدف وعلى أن يتم اتحاذ 
هذه الاجراءات بالتتسيق مع وزارة 
الماليية والاقتصاد الوطني ووزارة 
التجارة. 

ثانيا/ بناء لطلب معالي وزير , 
الشئون البلدية والقروية. 

وافق المجلس على تعبين المهندس/ 
سعود ين عبداله بن ثنيان آل سعود 
على وظيفة وكيل الوزارة للتخطيط 
والبرامج بالمرتية الخامسة عشرة. 

واختتم وزير الاعلام تصريحه 
مفيدا بأن المجلس قد وافق ايضا على 
تعييتات اخرى بالمرتية الرابعة عشرة 
على وظيفة ورْهر مفوض بوزارة 
الخارجية. 


وارسو لم يستبعد امكانية مغادرة 
اللاجئين في الايام القليلة المقبلة بولندا 
في طائرات تستاجرها المانيا الغربية أو 





عْفِزمزدومية لشوصير تت الرقطار 

لمدة ليلتين ييشلاتة أييام 
حصو : الشريعاء صيا ما 

ومعاررة : الي عج- 2 





02 اشذلك كان بعلت لحر الاسيعية 
“اران لرة 1 شرور . رول زنك .- 


الأطفات أقل عت ؟اسنة يشاركوت + 


عسايّ 


والرمكم يت الغرفت ... مجانا 


الحجزوالاستنسسارء : 
دمت الرتتصال بالسيرا عيذ البنباوي مدا مييعات 


قندق اند 


0 


ا 0 
5 - فالس 4421/4053 


دايمودتد ؛. الفاخبرة للشو 















عتدما تستطيع شركة ما خلال اثنتي عشر 
عاما فقط ان تصل الى مصمافق العالمية انتاجا 
وتسويقا وآرباحا.. بل تتخطى ذلك الى ات ' 
تصتقف كاحدى اكبر عشر شركات ف العالم 
يشهادة تقارير اقتصادية دولية.. قهذا يعد 
يمقاييس العالم الاقتصادية والتجارية 
انجازا بل تجرية تتسم يالمثالية وتستحق 
الدراسة والتكرار.- 

هذا ما استطاعت ان تحققه شركة 


«سايك» للصتاعات الرئيسية التي لم تتخط 
بعد سستوات الطقولة فاذا يها صرح صتاعي 
حضارىي يضم ١5‏ مجمعا صتاعيا تتكامل 
فيه كاقة 5058 التجاح اداريا وقتيا 


وتكنولوجيا وامكاتنات ودعما ورعاية من 
حكومة خادم الحرمين الشريقين. هده 
الحكومة التي أدركت منذ زمن يعيد خطورة | 
التحدي وصرورة التحرر من تبحعية 
الاسيتيرابد صتاعيا وزراعيا وحتمية اقامة 
قاعدة اقتصادية صلية تومن الخير وتحمي 
مستقيل الاجيال القادمة وتوقر الاستقران 
والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن الغالي.. 
فائنطلقت النهضة يخطى متوازنة متسارعة 
زراعيا وصناعيا وتعليميا وتسليحيا حتى 
استطاعت ان توّؤسس كيانا شامحًا متكاملا 
في سياق مع الزمن .. 

وممالا شك فيه ان تلك الارقام التي 
اعلنت من خلال التقرير الستوي ال ١1‏ 
لشركة سابك والذي اعلته وزير الصتاعة 


(البقية ص 225 


الجسز يسرة 








ارزالدوامة اممتاذ 
4 انث الدقامة لئس م جا 


توصل للكيزل اأحضث من 0 لكيس 
وضتعيدة إذا لم يجي كونعيد للك نثودك 
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تنا لاع مساج مهي د 
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في تقديمه للتقرير السنوي عن اتجازات سابك العام الماضي : 


لال : رم فيان لني حتتا ان شاه ونين رار ناه لإ نيام طن التصتيم الوطنية 


ماف الإرسام © بار ريال وجطة المبيعات ,1 ملياروالعل الماشي عام التتاع الكامل لسلبك 
الرياض - مندوب الجزيرة - واس. 5 

اعلن معالي وزير الصتاعة والكهرياء ورئيس مجلس ادارة الشركة 

السعودية للصستاعات الاسامية «سايك» المهتدس عبدالعزيز الزامل ان 

شركة «سابكه حققت رقها قياسيا ني الانتاج والتسويق والارياح خلال 


عام حمدقام. 


وأشار معاليه الى ان ما تحقق يؤكد ان خطط التصنيع الوطنية تسير في 


الاتجاء الصحيح وتحقق امل 
واكد معالي المهندس عيدالعزين 
الزامل في كلمة له قدم يها التقرير 


السنوي الثاني عشر الذي يتحدث عن 
انجازات .سابك. حتى نهاية عام 
04 5١ه‏ وبداية عام 1404ه أكد ان 
النجاحات المتصاعدة التى تحرزها 
«سابك» عاما يعد عام هي احسدق تعيج. 
على ان المملكة اختارت الطرق الانسب 
لتوظيف الثروات التي حباها الله بها 
واستثمارها الاستثمار الامثل الذى 
يحقق الخير والنماء والغد الآمن 
لاجيالها الحاضرة والقادمة. 


وقال معاليه انه اضافة الى ما حققته 
«سابك. على حسعيد الاستثمار العادي 
فان الارباح التي اثمرتها على صعيد 
استثمار راس المال البشري الوطني 

واضاف معاليه قائلا فالانسان 
المؤهل المدرب هو مفتاح التنمية وحامل 
مشاعل البناء والتطور في كل المواقع 
مشيرا معاليه الى ان العقول والسواعد 
الوطنية تحمل حاليا معظم المسئوليات 
والتبعات في «سابك. وشركاتها وتشكل 
فيها القوة العاملة الفاعلة. 


الوطن فى تنويع مصادر دخله. 
6 مجمعا صناعيا 

واستطرد معالي المهندس الزامل 
قائلا: لقد مضى اثنا عشر عاما على 
إنشاء «سابك» نراها الان بقضل الل 
ورعايته وتشجيع حكومة خادم 
الحرمين الشريفين تضم خمسة عشر 
مجمعا صناعيا على ارض المملكة تنتج 
البتروكيماويات والاسمدة والحديد 
والصلب تتوع يها مصادر دخل البلاد 
وتفتح لصناعاتها التحويلية آفاقا 
واسعة للتكامل معها. 

واعرب معاليه في ختام كلمته عن 
شكره وامتنانه لخادم الصرمين 
الشريفين ولسمو ولي عهده الامين على 
:ما يقدمانه «لسابك. من رعاية كريمة 
وتشجيع سديد. 

واوضح التقرير ان اجمالي انتاج 
مجمعات سايك الصناعية من 
البتروكيماويات والحديد 
والصلب خلال هذا العام حتق رقما 
قياسيا حيث بلغ حوالي ٠١ 5284,0٠ ١‏ 
طن متري تشمل ,الايثلين» الستخدم 
داخل مجمعات صدف وشرق وينيت 
و«كلوريد الفنيل الاحاديء المستخدم 
في مجمع اين حيان.. فيما بلغ اجمالي 


والاسمدة 





الدخل 
سعودي. 
واشار التقرير الى انه تصاعدت 
الارياح الصافية تصاعدا ملموسا 
حيث بلغت يعد استقطاع حصة الزكاة 


الشرعية ١--.٠-097,0.؟ريال‏ فيما 
بلغت العام الماضي حوالي ٠١74‏ مليون 
ريال. 

عام الانتاج الكامل 


واضاف التقرير ان عام 
5ه 1505ه 1544م هو عام 
الانتاج الكامل بالنسية لسابك.. فقي 
شهر يوليو اتضم مجمع «ابن زهرء 
لقائمة المجمعات المنتجة لتصيح جميع 
المجمعات الخمسة عشر القائمة في طور 
الانتاج مشيرا الى أن مجمع «ابن زهر. 
قد أاضاف الى مجموعة المنتجات مادة 
جديدة لها عظيم الفائدة من الناحية 
الصحية ففضسلا عن مرردوداتها 
الاقتصادية هي مادة ييوتال الاثير 


المجمعة /مكتب الجزيرة/قهد الفهد ٠‏ 

يعقد اليوم بمقر المعسكر الكشفي بالمجمعة 
اجتماعا عأما لمشرفي الانشطة الرياضية والفنية 
والكشفية والاجتماعية والمسرحية بمدارس المنطقة 
وذلك برئاسة مدير التعليم بمنطقة سدير محمد 
ابراهيم المنصور. 


ذكر ذلك للجزيرة رئيس قسم التشاط المدرسي 
بالادارة محمد خريف الناثي وقال انه سيتم ف 
الاجتماع مناقشة الخطط العامة والبرامج الزمنية 
لكل نشاط وكذلك دراسة الانشطة التي ستنفذ خلال 
هذا العام على مستوى المدارس والمنطقة والوزارة 


وفقا لتعليمات الوزارة المبلغة للمنطقة بالاضافة 
الى مناقشة أراء ومقترحات المشرفين على الانشطة 
بالمدارس والموجهين بالمنطقة.. وف نهاية الاجتماع 
سوف يعقد كل موجه اجتماعا مع المشرفين على 
النشاط التابع له وذلك ليرمجة الانشطة على 
المدارس. 

ومن المتوقع ان يحضي الاجتماع اكثر من 


8» اليوم تبدا فعاليات الندوة العلمية حولٍ 
الاسنان مشاكلها وطرق وقايتها وذلك بمستشقى 
الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض 
يشارك فيها محاضرون من السويد وامريكا 
بالاصاقة الى المملكة. 


الالالال 


©© يوم السبت القادم يبدا التسجيل للدورات 
بمدينة تدريب الامن العام للراغبين من حملة 
الكفاءة المتوسطة التي يتخرج منها المتدرب يرتبة 
جندىي اول ومدة الدورة 4 اشهر. 


لالانالالالا 


©© مساء اليوم تناقش بقاعة المحاضرات بكلية 
الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الامام محمد ين 
سعود الاسلامية رسالة الماجستير المقدمة من 
الطالب خالد محمد الرشود وعنوانها .العدالة في 
الولايات الشرعية, 


لالانالالال]' 


ل كوب الهرة 


يسر متاجر معروات أن تعلن عن عرض خاص جديد تقدمه لزيائنها الكرام . تشكيلة من السكاكين والشوك 
والملاعق اليابانية العالية الجودة . بالاضافة الى كاسبات فرنسية راقية واكواب قهوة صيئية مجانا كلية . عتدعا 


تشتري من أي واحد من متاجر سروات- 


والان أسرعوا الى أقرب متجر سروات منكم لان هذا العرض ينتهي يانتهاء الكمية . 


سروات 
كيلو : طريق مكة 
إجده 


الريساض 
سووات 

شارع الثلاين 
الحلبا ‏ الرياض 





الثلاثي المثيلي التي بدا العالم المتقدم * 

اضافتها الى البنزين الستخدم كوقوي | ' 
للحد من الاتبعاثات الضارة التي تلو , 
البيئة وتضر يصحة اليشر وسائر 
اما مجمع «بتروكيمياء فقد '< 


الكائنات. . 
اضاف في شهر مارس مادة اخرى 
حيوية تعد من أهم اللدائن المطلوية 
لقطاعات الصناعات اليلاستيكية داخل 


المملكة وخارجها وهي مادة «البولي . 


ستايرين»ء التي تسوقها سايك تحت 
العلامة التجارية «لدائن» مع منتجات 
البولي اثيلين عالي الكثافة ومتخفض 


الكثافة الخطى وكلوريد القنيل المتعده , 


والمدلامين. 
وقد اصبحتث مصاتع سايك تغدذي 
شيكتها التسويقية بأربعة من اللدائن 
الحرارية الرئيسية تمهيدا لانتاج 
خامس هذه اللدائن وهى مادة «البولىي 
كما ارتفع عدد منتجات سابك الى 
نحو 772 منتجا.. فيما تجرى دراسة 
جدوى انتاج وتسويق «اولفينات القا 
الخطية. وهى من مشتقات الاثلين. 
واشار التقرير الى ان سايك قد واصلت 
خلال العام خطتها لرفع الكفاية 
الانتاجية لسائر مجمعاتها مما أنعكس 
في زيادة معدلات الانتاج. 
فعلى سبيل المثال قفز انتاج مجمع 
/حديد/ ومصنع /صلب/ التابع له 
الى حوالي ١.5‏ مليون طن من اسياخ 
وقضبان التسليح وهذه الطاقة تفى 
حوالي 244 من الاحتياجات المحلية. 
كما احتفلت شركة «كيمياء. في شهر 
يونيو 114١م‏ يمناسية اتتاج مجمعات 
الطن «المليون» من مادة اليولي اثيلين 
وذلك يعد مرور حوالي ثلاث ستوات 
وسبعة اأشهر من بيدء الانتاج عام 
45م. 
المركز الصناعي للبحث والتطوير 
واوضح التقرير أن المركز الصناعي 
للبحث والتطوير الذي يجري حاليا 
تشييده في المدينة الصناعية الثانية 
بالرياض قد تجاوز مرحلة التصميم 
واتتقل الى مرحلة تنفيذ الاعمال 
الهندسية والانشائية والتوريدية. 
واشار الى ان المركز يحتوي في 
مرحلته الاولى التي يتوقع تشغيلها 
بنهاية عام - 165١م‏ على مصتع تجريبي 
لابحاث ٠البوليمرات»‏ بما فيها راتنجات 
البولي اثيلين. طاقته اليومية طن. 
وف المرحلة الثاتية تتسع نشاطات 
الابحاث لتشمل كلوريد الفتيل المتعدد 
والبولي ستايرين.. والبولي برويلين.. 
بالاضافة الى التوسع في مجال 
التطبيقات والاستخدامات. 
اما المرحلة الثالثة فتتضاعف فيها 
مسئونيات المركز الصناعي حيث يشمل 
فضلا عما سيق ,الكيماويات 
والبتروكيماويات مع التركيز على تطوير 
المنتجات وتعدد النوعيات للمقابلة تغيرات 
السوقى وحاجات العملاء المتجددة.. 
كما ستعنى هذه المرحلة عناية خاصة 
يتحسين طرق التصنيع ورقع للكفاية 
الانتاجية اللمصانع سابك وتعزيز 
نشاطاتها التكاملية وقدراتها 
مليارات قيمة المبيعات 
وشهد هذا العام ارتقاعا ملمووسا في 
حجم مبيعات «سابك للتسويق. حيث 
بلغت دون مبيعات الشركاء ومبيعات 
حديد وسافكو وصلب وغاز اكثر من 
اربعة ملايين طن متري من مختلف 
المنتجات ٠‏ التي بلغت قيمتها حوالي 
,.4٠.‏ ريال كما طورت 
سابك شبكة تسويقية وطنية فاعلة.. اذ 
قامت عام 1547م بتأسيس شركتين 
تسويقيتين تتخذ مدينة الرياض مركزا 
لهما وهما «سايك للتسويقء و«سابك 
للخدمات التسويقية. تتولى الاولى 
تسويق متتجات مجمعات سابك وقيرها 
من المنتجات الصناعية ذات العلاقة.. 
وتقوم الثانية بمختلف الخدمات المكملة 
من شحن وتقل وتآمين فضلا عن 
الخدمات القنية قبل البيع وبعده. 
وقد عززت سايك هذه الشبكة 
بمكاتب وفروع ومستودعات ومراكز 
خدمة متطورة داخل المملكة وخارجها 
في انحاء متفرقة من العالم كما دعمتها 
باكفا وبسائط النقل المتخصصة 
ومختيرات الجودة التوعية ومعامل 
ومراقق فحص وتطوير المتتجات. 
كما اسست سابك شركتين 
تسويقيتين فرعيتين اف كل من المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الامريكية 
الاولى سايك للتسويق - اورويا 
ومركزها لتدن والثائية سابك للتسويق 
- امريكا ومقرها مدينة ستامغورد 
بولاية كونيكتيكت الامريكية بالاضافة 
الى فتح مكتيين لخدمات التسويق فٍ 
طوكيو وهمونج كوئج اضنيذا الى ١+‏ 
مستودعا ومركز خدمة تحتل مواقع 
استراتيجية في مختلف اتحاء العالم. 


لبقية ص 6]) 































الرياض من صالح السحيباني : 

تبدأ اليوم (الثلاثاء) في جنيف 
اجتماعات اللجنة التتقيذية للهيتة العامة 
لجمعيات الهلال والصليب الأحمر والتي 
تشارك فيها المملكة ممثلة في جمعية الهلال 
الأحمر السعودي. 

كما تشارك المملكة أيضا ممثلة في 
الجمعية باجتماعات الدورة السابعة للهينة 
العامة لرابطة جمعيات الهلال الاحمر 
والصليب الاحمر الدولية. والتي ستبدا في 
حنيف يوم السبت القادم الموافق للثاني 
والعشرين من الشهر الجاري. 


وأثسار رئيس جمعية الهلال الأحمر 
السعودي الدكتور/ حمد الصقم الى اته 
سيتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة عدد 
من الموضوعات التي تهم الجمعيات . ومن 
بينها موضوع التعاون وتبادل الخبرات 


. السعودية ودولة الكويت لمناقشة معاملة 
: وسائط النقل العائدة لمواطن دول. 
. ' :. المجلس بمشاركة مندويين من الجهات 
+ المقتصة من الدولتين. 


- ' الاعلى قد قرر في دورته الثالثة اضفا 


. الثامتة عشرة من الاتفاقية الاقتصادية 
. ' الموحدة والتي تنص على تعامل الدول 


بأراضيها او القاصدة لاي منها معاملة 
وسائط نقل الركاب والبضائع ا مملوكة 


يدأ صباح ح أمسن يعقر الآماتة العام 
لمجاس التعاون لدول الخليج العربية 
اجتماع مكون هن المملكة العريية 


وتجدر الاشارة ألى أن المجلس 







العائدة لمواطن الدول الأعضاء المار: 






د. حمد الصقير 
وقال معاليه بأته سيتم ايضا اثناء هذه 
الاجتماعات يحث التعاون والتنسيق بين 
الجمعيات في حالات الكوارث ‏ لا سمح 
الله - بالاضافة الى موضوع الانتخايات 
لمختلف المراكز واللجان في الرايطة الدولية 
لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الأحمر 












:5 عن هذه المناسبة وستقوم كل 
الاعضاء وبسائط تقل الركاب واليضائع 3 بع مدرسة برقع تقرير مقصل الى 


بيوم الغذاع العالي 

الخرج -. مكتب الجزيرة - 
مسقر القحطاني 

احتقلت مدارس متطقة الخرج. 
صياح امس ييوم الغذاء العللي 
الذي يقام هذا العام تحت شعار 5 
«الغذاء والبيئة» حيث تضعثت 
كلمة الاذاعة المدرسية الحديث عن 
مساهمات المملكة العديدة في مجال 
المعونات الغذائية وما تحقق داخل 
المملكة من قفزات زراعية هائلة 
أوصلتها الى تحقيق الاكتقامء 
الذاتي والتصدير كما تم اعداد 
العديد من لوحات الحائط 
والنشرات والمطويات التي تتحدث 


الادارة حول تشاطاتها في تلك 






فريق 


العمل المختص ساصدار نظام 


شامل لادارة النفاييات يختتم أعصاله 


الرياض/واس: 
اختتم فريق العمل المختص بدراسة 
خطوات اصدار نظام شامل لادارة 
النفايات بدول مجلس التعاوين لدول 
الخليج العريية اسس اجتماعه الذي 
استمر يومين. 
وقد شاركت في الاجتماع وفود 
معظم الدول الأعضاء بالاضاقة الى 
المعهد العربي لاتماء المدن ومعهيد 
البحوث بجامعة الملك قهد لليترول 
والمعادن وتم خلال الاجتماع الاطلاع 
على القواتين والتشريعات الاوروبية 
وتجارب الدول في ادارة النفايات 


والاستماع من مندوب المملكة العربية 
السعودية عن مسودة النظام المعمول 
به في المملكة. 

وقد أوصى المجتمعون على أن تعمم 
مسودة نظام المملكة العريية السعودية 
على الدول الأعضاء لدراستها وآبداء 
ملاحظاتهم عليها تمهيدا لوضع شامل 
لدول المجلس يهذا الخصومص كما 
ارصى اللجتمعون يأن تقوم الدول 
باعداد تقارير عن ادارة النفايات 
يشتمل على انواع وأوزان واحجام 
النفايات الموجودة بالدول والطرق 





©© لكم اثلج صدورنا واراح قلوبنا سرعة تنقيذ 
حكم الله في تلك الفئة التي روعت المواطنين على 
بعض الطرق في بلادنا.. ولكن كان لهم رجال الامن 


وذلك في مجال التدريب واعمال الاسعافات. 


©© ف بريدة حددت كلية العلوم العربية والاجتماعية بقرع 
جامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية بالقصيمح دوع السبت > 
ربيع الثاني القادح موعدا لامتحانات اللواد المحمولة للفصل الاولٍ 
من العام الجامعي ١٠5اها‏ 
©© ف الرياض يتلم التادي الادبي أليوم محاضرة بعتوان 
.معائلم لقراءة التارييخ الاسلامي. يلقيها الاستاذ 
ايوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
©© ف تبوك ينظم مركز التدريب المهتي احائيا عدة دورات 
تدريبية مسائية ي تخصصات السيارات والكهرباء والنجارة 
والسياكة والتبريد والتكييف ف اطار جهود تتردج الكوادر 








كيه ورائع ف 1 عمال التشقيل: لعبراز ف لكام 
العرييس اللسعور ير عام فر م لموظيف مواطنين هدم 


ص ا ول و1 
2 خر عا الم ركو مواق 
ركيب أن يون مقردطا الات وو د شاه 
اا معي أب مو شم ل يعاد لراش | اراسي ا هعارد يع 
جنوك د د تقل عر خس ين 
جال صسائر وتشغيل المشا نيزا أو متو رط 
دكب اونا د ديع عاوا لاطب بالف جار ل 
ما 
وك اللقدمون : الزين ارام 
ال رت ا 
با جلاع سوض متحوت عرسا مها وري وسمعزا يرع - 
عدم سال وجب زالسيرة لاس المؤهم لكَفْصيةٌ 
كاماد مشفوعاً رضم سس شما واي ا لو هل واكيره 
على العنوان اللط 2 ١‏ 
مس عام الردارةٌ ْو الى ظان 
شرل الرياض لاضصيانة و١‏ لششغيل/ ا جرد د 2 
صترد ود يرس 6٠001775‏ الربآض باو ١١‏ 
الحلكة العرربة السعود يه" 





بالمرصاد اذ سرعان ما وفقهم الله للقيض عليهم. 
وكف شرهم.. وكان الاروع هو سرعة تنقيد حكم 
الله العلدل فيهم و في وقت قياسي. اذ لم يفرغ 
الناس من الحديث عنهم والتذمر من جرائمهم حتى 
جاء يلسم تنفيذ الحكم عليهم ليكون ذنك مطر 
طمانينة على القلوب , ورادعا سريعا لكل من يحاول 
ان يطال مظلة الأمن في بلادنا المحروسة في حفظ 
ألله. وفي ظل تعاليم قرآنه وتطبيق تعاليمه 
الحازمة. 
وكم شدتني كلمة أحد المستشرقين الآلمان الذين 
درسوا الاسلام وقال يعدها:.لم أن في الدياتات 
والقوانين أروع من دين الاسلام فبقدر ما هو دين 
الرحمة فانه دين الحزم.. ويهذين العنصرين قامت 
دول الاسلام عبر تاريخها وعرف عبرها الناس 
الطمانيتة الحقيقية.. 
وبعد ..! 
حقا انه لن يستطيع أن يصلح شان الناس ف 
دنياهم واخراهم الا من خلق الناس م«ومن احسن 
من الله حكما لقوم يوقنون.. 


المسييوم 
يقع في المنطقة الصناعية بحائل علي أ 
مساحتها (١٠٠56؟)‏ م” مؤجرة من البلدية بايجار 
رمرى . 
على الراغبين في الشراء معاينة المصنع ومحتوياته 
على الطبيعة وارسال عروضهم بظروف مختومة 
بالشمع الأحمر. مصحوبة بضان بنكي أو بشيك 
مصددق بمبلغ لايقل عن (5ر5/) من قيمة 
العرض كعربون يرد على صاحبه في حالةعدم رسو 
البيع عليه . 
على العنوان التالي : 2 
ص .ب : )4١479(‏ الرياض 11١١494‏ . 
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف رقم 
لاه تحويله 5 8ه ٠‏ 515) . 
ملحوظة أ ر موعد لقيول استللام العروض هو 
يوم الاربعاء الموافق ١49١/4/58‏ ها. 
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فَيّتم الأكاناب لد 






©ه راس الأمين العام لجامعة 

الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الدكتور محمد ين سعد السائع 
الاجتماع ‏ الأول الملجنة 
الإستشارية للمركز الجامحي 
لخدمة المجتمع والتعليم المستمر 
ويحضور ممثلي الاقسام العلمية 
بالجامعة اعضاء اللجنة. 


لض 


الثاني . بالرياض خطاب ‏ شكر 
وتقدير من مدير الادارة العامة 
للمخدرات تقديرا الجهود المركز 
اللكثقة والموفقة المكافحة هذا 
الوباء والذي تحجسد في قيام 
المتدربين باعداد هدايا تذكارية 
تحمل عبارات للتعريف باضوار 
المخدرات. 


»© يجري الدفاع امدني 
بمنطقة الرياض صباح اليوم 
حريق وهمي يشب في معهد النور 
للمكفوقين والواقع في حي 
الجرادية جنوب المستشفي 
المركزي. 


»© ينظم قسم النشاط المدرسي 
بادارة التعليم بالرس معسكرا 
للقمادات الطلابية للمدارس 
المتوسطة و الثانوية بالرس وذلك 
يوم الخميس 50" ربيع الاول 
الجاري. 
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© تلقى مركن التدريب المهتي” 


مد عد 00 10000 0 
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صدء العمل ف :: 


الردراض - من/ محمد 


55315 


: 1 1011 ا 

ا ا | 1 ا 1 ا ا | ِ ]: الثكتاء ها ربيع الول »ميد يناعت ووو عدم اهار 
8810 |لالاانا 111 زا ا ‏ ا ات كم م 0 ع عع و كك 
85 383835425135 


معام السَْميم بمناسة الواصارمت_ ل : اجزيرة 4 + 


ارزنياء من مسر « القرضية 1010 


تنسيد جسسر امسثاة أمتام سكن ورارة | 


الستيد. 


تقوم وزارة المواصلات حاليا بتنفيذ جسر «القرشية» والذي يقع ني 
الجهة الغربية من مدينة الرياض. عابرا وادي حنيفة بطول نصف كيلو 
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وقال مدير عام التتفين بوزارة 
المواصلات المهندس علي النعيم بانه من 
المتوقع ان يتتهي العمل في انشاء هذا 
الجسر بعد سيعة اشهر من الانء 
مشيرا الى أن هذا الجسر يتألف من 
الخرسانة مسبقة الصب والاجهادء 
ويعتمد في اتشائه على طريقة التركيب 
ذات النظام الكابولي المتوازن. 

واضاف المهندس النعيم في معرض 
تصريحه ل «الجزيرة» قاثلا : ان هذا 
النوع يعتير من الجسور القليلة في 
المنطقة من حيث طريقةء الانشاء 
والتقنية العالية في التصميم والتنفيذ. 

من تاحية اخرئ اوضح مدير عام 
التتقيذ بأن الوزارة تقوم حاليا يتنفيد 
جسر للمشاة يطريق الملك فهد «طريق 
مكة سابقاء شمال سكن وزارة 
الخارجية من اجل ان ينقل الحركة من 
متطقة الاسكان الى الاسواق التجارية 


مترا وارتفاع ١‏ مترا. 






جامعية الامام تعد 

لبرنامجها الثقاقي الجديد 
من/ صائح السجيباتي : 

ياشرت اللجنة الثقافية بجامعة الامام 

محمد بن سعود الاسلامية اجتماعاتها 
برئاسة الدكتور محمد ين عبدالله”'ين 
عرفة ويحضور اعضاء اللجنة وذلك 
استعداد! ليده البرنامج الثقاني 
للجامعة للعام الجديد ١57١‏ هم 

وقال ل (الجزيرة) الدكتور 
محمد بِنَ عرفة رئيس اللجنة الثقافية 
بجامعة الامام محمد ين سعود 
الاسلامية ان برنامج اللجنة الثقافية 
لهذا العام سيكون. حافلا 








متر. ويربط ما بين امتداد شارع الوادي وطريق الحجاز السريع بطريق 
مزدوج من منة مسارب دثلابثة مسارب في كل اغياه». ويعرض 7١‏ 





المقابلة حيث يبلغ طول الجسر 4٠‏ 
مترا. وعرضه 7.5امتار وستتم تغطية 
الجسر واضاءته من الداخل كما انه 


اخذ في الاعتبار التاحية الجمالية 
لج ع عند اعداد التصميم. حيث من 
المتوقع ان ينتهي العمل من هذا الجسر 


0 يوم 14 ربع الثان 


بعد ستهة اشير من الان. 

وكذلك من حيث اتساع مقطعه 
العرضي المندوقي والمحمول على عمود 
واحد مكون من جزئين منقصلين 
بارتفاع -؟ مترا ويمقطع عرشي منحن 
ليضفي على الجسر جانيه الجمالي. كما 
ان الاعمدة الواقعة في مجرى الوادى 
ثم انشاؤها على اوتاد خرساتية طول 
كل منها 13 مترا ويقطر 8١٠اسم‏ 


ويبلغ اجمالي طول الاوتاد حوالي 
- 760 متر طولي ويتكون الجزه العلوي 
من الجسر من ١5‏ قطعة فقرية 
رئيسية مسبقة الصب كل فقرة بطول 
متر وتم أضافة ١98‏ اطار جائبي 


على طرفي الجزء الفقري يطول 0.0م 
لكل اطار حيث قدرت الكميات التي 
يتطلبها هذا الجسسر بحوالي ١٠17م"‏ 
من الخرسانة المسلحة و0 -5ثم' من 
الخرسانة مسيقة الاجهاد و7760 طن 
من حديد التسليح و٠6‏ طن من 
كوابل الشد الفوذلاية والتي تعادل 
5 كيلومتر طولي ويتطلب الجسر ما 
يعادل ٠<‏ اطنان من مادة الابوكسي 


اللاصقة بين القطع الفقرية. 


الاعداد لمغرجان الطفل السادس بالمجمعة 


المجمعة / مكتب 
القهد : 

تراس مدير ادارة التعليم يمنطقة 
سدير الاستان محمد بن ابراهيم 
المنصور اول امس الاجتماع العام 
لمدييري يعض مدارس المنطقة ومندوبي 
بعض الجهات ذات العلاقة ولك 
الناقشة الاعداد لمهرجان الطفل 
السادس الذي سيقام في المنطقة يوم 
الاريعاء الرايع والعشرين من شهر 
ربيع الثاني القادم. 


الجزيرة/فهد 


كوا 
0 


وقد بدأ الاجتماع بكلمة لمدير 
التعليم رحب فيها بالحضور 
واستعرض ما حققته المنطقة في 
الاعوام السايقة في مجال مهرجانات 
الطفل وكذلك الهدف من اقامة هذه 
المهرجانات عقب ذلك تم مناقشة جدول 
الاعمال وتضمن مكان اقامة المهرجان 
ووقت اقامته وايضا كيفية تتفيذ 
برامجه حيث اتفق على ان يقام 
المهرجان في استراحة البلدية 


الخاريجية 


3 لد 


السفير التونسىي يزور «الجزيرة» 


قام سعادة سقير الجمهورية 
التونسية الشقيقة لدى المملكة 
الاستاذ/ محمد جنيغان صباح يوم 
امس بزيارة ودية لمؤسسة ٠الجزيرة»‏ 
للصحافة والطباعة والنشر. التقى 
خلالها بالاستاذ/ صالح السالم مدير 
عام 
ناصصر ين عباس رئيس التحرير الذي 
صحيبه ف جولة 


المؤسسة والاستاذ محمد ين 


تعريقية يأقسام 
المؤسسة المختلفة. كما استمع السفير 
التونسي خلال اجتماعه باسرة التحرير 
الى شرح مفصل من الاستاذ محمد بن 
عباس عن استراتيجية الاعلام 
السعودي. ودور الصحف السعودية في 


سعكودي 
متدفعه كتيمة انهم اكابلدء عند الأحكننامبا . 


بلك الىيي_ِاض 


لت الأهلى الستطاري 


لمزيد من ألمعلومات الإتصال 
بمكتب و كيل الاكتتاب المحاسب القانوني السادة / عبدالله عبدالعزيز الحملي 
تلفون : 5١5011  5»0[7(ا/ 5١19957١‏ 





ترجمة أهداف الدولة السامية ليناء 
الانسان السعودي. 

السفير التونسي ابدى خلال الزيارة 
اعجابه بما شاهده من تقدم تقني 
وادائي في مسيرة «الجزيرة». ووصقها 
بأنها رائدة على المستوى العريي. ول 
تونس على وجه الخصوص. 

السفير التونسي . علق بديلوماسية 
(ضاحكا) قائلا يكفي انها الوحيدة 
حتى من بين صحف المغرب العربي 
التي كان لها سبق الانفراد بخير 
تعييئي سقيرا لدى المملكة. قبل صدور 
الخير ياشهر. 





أنخلة بقرى 
غرب بريدة 

بريدة / الجزيرة : 

ييلغ عدد اشجار التخيل المثمرة 
في منطقة خدمات مركن التئمية 
الاجتماعية بالقصيم - حويلان 
1”, نخلة وذلك في قرى غرب 
بريدة. 

ذكر تلك ل «الجزيرة» مدير 
مركز التتمية الاجتماعية الاستاد 
علي الخليقة وقال ان عدد اشجار 
النخيل في بلدة البصر وتوابعها ييل 
5 نخلة أما في بلدة 
المريدسيه فيبلغ ١1٠‏ نخلة وف 
بلدة القصيعة وتوابعها /ال1711 
نخلة وفي خب روضان 17 نشلة 
وق يلدة حويلان وتوابعها 175 
نخلة وفي يلدة اللسيب 51/46 نخلة 
وفي يلدة القماس وتوابعها 51745" 
نخلة وف بلدة العريمضي وبوايعها 
24 نخلة وفي يلدة اضعراس 
وتوايعها “3177 نخلة وق يلدة 
الدعيسة 5الا؟ تخلة. 

تفقد مركز التنمية 

الاجتماعية بحويلان 
بريدة /مكتب 
الجزيرة/ عبدالعزيز الدباسي : 

قام مدير عام التنمية يوزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية 
الاستات حمد بن قايزرٌ القليش اول 
امس يزيارة لمركز التنمية 


]| الاجتماعية بحويلان ‏ بريدة اطلع 


خلالها على القسم الصحي 
والوحدة التعاونية والقسم 
الاجتماعي والزراعي والثقاتي 





"م ائيّنك العزي الوصضتيئ 


ل ورور 





كافة مناطق المملكة تواصل فعاليات اسبوع النظافة السابع 

















أب ماي يس يسشزر مقا د ونمو ليم لنضة و اليا 


واصملت كانة مناطق المملكة فعاليات اسيوع النظانة وتعددت 
مظاهر الاهتمام بالنظاقة وأنشطة الأسبوع والتي جنئدت لا مديريات 


اليلديات ويلديات المدن طاقاعا 
رسالته الخيرة خدمة للوطن والمواطن وتأكيد قيمة النظافة في حياة 
. وتشارك في الفعاليات مختلف الجهات اللدكومية والأهلية 


5-06 


من أجل انجاح الأسبوع في توصيل 


فضلا عن مشاركات اللجامعات والمدارس 


جدة 

هذا وقد نوه صاحب السمو الملكي 
الأمير ماجد بن عبدالعزيز امير منطقة مكة 
المكرمة بالمستوى الجيد الذي وصل اليه 
مستوى النظافة في مدينة جدة. وقال سموه 
بُمئاسية اسبوع التظافة يانه عندما كانت 
خدمات النظافة في مدينة جدة قد وصلت الى 
امتداداتها الشاسعة لتغطية كل شبر في 
ائحائهاء فلقد اصبح من الضروري قيام 
كل مواطن بالتضافر مع الجهات المختصة 
لجعل المدينة عنوانا ومثالا لاهلها وتوعية 
أبنائه وافراد اسرته بالنظافة لتظل مدينة 
جدة , عروس البجر الأحمر . 

الملايين لنظافة جدة 

وقد بلفت قيمة عقسد مشروع نظافة 
مدينة جدة (مدته خمس سنوات] اكثر من 
(58) مليون ريال.. 

ومن جهة اخرى اوضح معالي وزير 
الشئون اليلدية والقروية الدكتور خالد بن 
محمد العنقري . بانه قد تم صرف اكثر من 
)٠٠٠١(‏ ستة الاف مليون ريال على عقود 
النظافة وصحة البيئة في المدن الكبرى 
ويعض المدن المتوسطة ويأتي ذلك 
بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو 
ولي عهده الآمين وبفضل من الله ثم بتكاتف 
جهود المسئولين والمواطنين فقد اصبحت 
مدننا تنافس الكثير من المدن العالمية نظافة 
وتالقا ويهاء. 


انشطة اسبوع النظافة في جدة 


اشاد صاحب السمو اللملكي الأمير 
سعود بن عيد المحسن نائب امير منطقة مكة 
المكرمة , بالتعاون المشترك فيما بين 
الاجهزة الخاصة والعامة في التمريف 
بأهمية النظافة وأوضح سموه بأن هناك 
ارتقاء ملحوظا في نسبة الوعي العام وهوها 
يبشر بالخير والانعكاس على شكل المدينة 
وجمالها. 

وحول أنشطة اسبوع النظافة قال 
سموه يأن هذا الجانب لا شك انه يأتي 
ايضا بالمردودات الايجابية حيث تكون 
المشاركة فرصة مئاسية لتعميق المقاهيم 
وخاصة لدى طلبة المدارس والناشئة 
فتصبح هذه الجرعات من التوعية المباشرة 
سلوكا دائما يصاحبهم في كل أيامهم. 

أمين مدينة جدة المكلف الدكتور 
خالد بن عبد الغني قال بآن وصول مدينة 
جدة الى هذا المستوى الطيب من النظافة 
كان نتيجة لتعاون المواطن والمقيم مع 
المسئولين. 
وكان سمو الأآمير سعود ين عبد الملحسن 








قد افتتم فعاليات اسبوع النظاقة السابع 
بمدينة جدة يوم السبت الماضي كما افتتح 
معرض النظاقة المصاحب وهو الأسيوع 
الذي تشارك فيه جميع الجهات الحكومية 
والمؤسسسات والشركات. 


الدمام 
ضمن فعاليات اسيوع النظافة بالمنطقة 
الشرقية لهذا العام اقيمت صباح امس 
محاضرة بقاعة المماضرات الكيرى بعينى 
كليات البنات بالمنطقة الشرقية ويشارك 
فيها محافسرون من شركة ارامكو 
السعودية ومستشفى الدمام المركزي 
وكليات البنات بالدهام وجامعة الماك فيصل. 
هذا وقد صرح ل .الجزيرة: الاستاذ 
خالد الفيصل مدير صحة البيئة بالامانة 
ورئيس لجئة اسبوع النظاقة لهذا العام 
بأن امائة مدينة الدمام قد جندت جميع 
فروع الأمانة بمديئة الدمام ومديثة الخبر 
بفرق مكافحة النمل داخل المنزل خلال هذا 
الاسبوع لكي تلبي جميع طلبات المواطنين 
الذين يعانون من وجود النمل داخل 
منازلهم. 
وقال الاستاذ خالد بأن جميع من يحتاج 
إلى مكافحة التمل الموجود في منزله مراجعة 
هذه الفروع الموجودة بآقرب حي في مترله 
مكافحة هذه الحشرة. 
وكان قد افتتح مساء يوم السبت الماضي 
ضمن فعاليات الاسبوع بالمنطقة معرض 
ادوات النظافة المقامة يأمانة مديئة الدهام 
والمشاركة فيه عدة مصانع وشركات خاصة 
بالنظامة حيث افتتحه امين مدينة الدمام 
الاستاذ زايد بن قهد السكيبي. 
ارامكي تشارك 
من جهة اخرى تقسوم وحدة التثقيف 
الصحي بقسم الطب الوقائي من الادارة 
الطبية في ارامكو السعودية بالمساهمة في 


الآن مان الوقت لتقتنى ستارة مويندا 
التحفة الفنية المتالقة بالنشهخامة والإبداع. 

متايع إلى أقَرِتٍ معرض من 0 
ممتاض هويندا وإختر طريمّة 
الدفع الى تربيجلت وتجعلتت 
داكم الابتسام وإلمحادة. لات 
'هدفنارضاك” كما نقول 
دائمئا هنا في هويددا. 




















اسبوع التظافة وذلك بالقاء محاضرتين 
الأولى عن كيفية التخلص من النفايات 
بسالطرق الصحيحة حتى لا يكون هناك 
أضرار بالصحة العامة وكذلك الارشاد الى 
عدم رمي النفايات في الآماكن العامة 
ووضعها وتغطيتها في الأماكن اللخصصة 
لها , وقد قدمت المحاضرة الأولى يوم امس 
الاثنين في كلية العلوم للبنات بالدمام. 

أما المحاضرة الثانية فستكون يوم غد 
الاريعاء في الكلية التقنية المتوسطة وهي 
تتعلق بالنظافة الشخصية والتي تتضمن 
الاهتمام بنظافة الغرد بشكل عام لتجئب 
الاصابة بكثير من الأمراض مثل التيفوئيد 
والدوسنطاريا وأمراض الحمى الراجعة 
وغيرها. 5 

وسوف تقوم وحدة التثّقيف الصحي 
بالاضافة الى ذلك بعرض افلام تثقيفية في 
امانة مدينة الدمام خلال هذا الأسبوع. 

وضمن مهرجان الاحتقال باسيسوع 
النظافة بالمنطقة الشرقية سيشهد مسرح 


جمعية البدائع الخيرية 
تتسلم الاعانة السئوية 


البدائع /مكتب الجزيرة /صالح 
اباالخيل : 

تسلمت جمعية البدائع الخيرية 
من وكالة وزارة العمل لشؤون 


الرعاية الاجتماعية اعانتها 
السنوية والبالغة 754 الف ريال. 

ذكر ذلك ل .الجزيرة» رئيس 
الجمعية الاستان محمد العريني 
وقال ان هذه الاعانة تعتبر الركيزة 
الاساسية والدعامة الاولى من دخل 
الجمعية السنوي 






جد 


لمتكيل الريبي» 
1 1 
للدي + عقنت 
0 
اد 





مؤشسات عتّداسه هاشم 
مماهدية. 


ليمي الاللمنكد 


جدة ‏ عبد الرحمن ادريس 
الدمام ‏ منصور العدوان 
الاحساء عبدالله اكلحم 


امائة مدينة الدمام حدثا فئيا مساء قد 
الاريعاء وهو الحفل الفني السامر الذي 
ستقيمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام 


بالتعاون مع امانة مدينة الدمام احتفاء 


بهذه المناسية. 
الاحساء 


كثفت بلدية منطقة الاحساء جهودها 
لانجاح فعاليات اسيوع النظافة بالمنطقة 
حيث تم تنظيم مسيرات اخترقت شوارع 
مدن وقرى المنطقة بمشاركة العديد من 
الدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية 
وكشافة وطلبة مدارس المنطتة وقد امتدح 
المهندس عبد العزيز العيد الكريم رئيس 
يلدية منطقة الاحساء التجاوب الذي ابدته 
الدوائر والمؤسسات بالمنطقة من خلال 
مشاركاتها الملموسة والجادة في فعاليات 
الأسيوع . 

وفي مكة المكرمة ينظم النادي الثقاقي 
الأدبي حوارا بمناسية اسبوع النظافة 
مساء اليوم بمقر النادي بالعزيزية ويشارك 
فيه مدير منطقة مكة الكرمة للتعليم 
الاستاذ سهل محمد المطرفي ومدير الشئون 
الصحية الاستاذ عمران كاتب ووكيل امين 
العاصمة المقدسة للشئون اليلدية 
عيد الحميد كاتب وسيدير الحوار الدكتور 
رشدي اورقنجي رئيس ققنسم الاحياء يكلية 
العلوم بجامعة ام القرى. 

وفي رياض الخبراء اقتتح اميرها 
فعاليات الاسبوع يوم السيت الماضي والذي 
تشارك فيها مختلف الدوائر الحكومية 
والاهلية فضلا عن مشاركة طلية المعامد 
والمدارس. 


|] العقن يحاضر بالرس‎ ٠| 

| اليوم ظ 
الرس - مكتب الجزيرة ب منصور 1 

* الصائغ : 

| يلقي قضيلة الشيخ عبد العزيد العيل ١:‏ 
مساء اليوم الثلاثاء محاضرة يمسجد 

: صسالع العيد بالرس يعنوان اقتضاء , 

| العلم للعمل وسيكون هناك ملحق 
خاص للتساء. اعلن ذلك مندوب الدعوة | 

: المتعاون بالرس رشيد عبدالمحسن | 


ل_.._.. | 


المدريناه الت 


تيس 100805 موكحلاة . لنيسسن 21-6 تيم ور 


يتايع صاحب السمو الملكي الامير 
فهد بن سلطان ين عيد العزين امير 
منطقة تبوك الاعمال التي بقوم بها 
لحتة صاحب السمى الملكي الامير 
قهد بن سلطان بن عبد العزين للتقوق 
العلمي التي سيتم الاحتقال يها في 
العاشر من الشهر القادم حيث وجه 
سموه القائمين على الجائرة بالعمل 
المتقن والحاد من اجل اظهارها بالمظهر 
اللائق يها. 

اوضح ذلك ل «واسء وكيل امارة 
منطقة تبوك المساعد ونائب امين عام 
لجنة الجائرّة الاستاذ عامر الغدير 
مشيرا الى ان اللجنة عقدت ظهر امس 





























من/مندوب الجزيرة. 

أصدر مدير عام الجوازات اللواء 
فهد ين محمد الشريف قرارا بترقية 
مجموعة من موظفي الجوازات 
المدنيين. 

صرح بذلك مدير آدارة الشئون 
العامة بالجوازات التقيب صالح بن 
خميس الزهراتي الذي اوضح أن 
الترقيات شملت مجموعة من موظقي 
للديرية وموظفي بعض جوازات 
المناطق المستحقين للترقية والمتوفرة 
فيهم الشروط المتنصوص عليها في تظام 
الخدمة المدنية. 

وقد اوضح مدير ادارة الشئون 
العامة بالجوازات بأن القرار الصادر 
تضمن ترقية 71 موفلفا وقد تمت ترقية 
5 موظفا منهم الى المرتبة الخامسة 
وهم : 

فهد بن محمد عايد المطيري. 
عبد العزيز محمد عبد السلام: الحميدي 
مطلق العتيبي. راقي الحميدي محمد 
السبيعي. عدنان علي محمد السلمان. 
عواض محسن تاصح العتيبي. احمد 
حرباش حمود الحريي. أحمد حمود 
العبد ايه الطريقي, متلع بن صقر نافع 
العصاي. عبد الرحمن محمد ايراهيم 
الصخير. حسن ابراهيم حسين. ناصر 






























سلامة الرفاعي. طلب دهيم مجرى 
الظفيري. خالد بن علي عبدالله المدرهم, 
والمرقون الى المرتبة الرابعة هم : 
محمد عبد العزيز احمد التنجدي. 
يوسف بن منصور سلامة الشمري. 
حسين سالم حسين أل صنيج. 
عبد ألله بن حمد عيدالله عسكر. محمد 
عبد العزيز عقيفي القريقري. 
منصور ين داخل قهيدي الحارثي,. 
محمدين سعيد محمد الفقيه. 
محمد بن خضر حمدان الثبيتي. سلبور 
عيد العزيز سليود . 1 

اما المرقون للمرتبة الثالثة فهم : 
محمد ين سعيد صلاح. محمد صالح 
محمد الزفراتي. علي ابراهيم صالح 
السالحي» ايراهيم ين حسين سمعد 
الييثي. عبدالرحمن محسن ذاكر 























سموه يتابع الاستعدادات للاحتفال القادم 
اجتماع للجنة جائزة الامير فهد بن سلطان للتفوق 


بقرار لمدير عام الجوازات 
ترقية ؟؟ موظفا بالجوازات 


.علي تاصى الشهرائي, محسن سقر | 









مهداة إلى خادم الحرمين الشريفين ووفي عهده الأمين وا 
لتنفين حكم الله الغادل في فنّة البقي والعدوان الذين انتهكوا 
حرمة بيت الله الحرام وروّعوا للسلميا وصاكق الدم المسلم التحرام: 


اجتماعا لها بالامارة بحضور. اعضاء 
اللجنة وتم عرض توجيهات ومرئيات 
سمو امير منطقة تيوك في هذا الاجتماع 








والاخد يها 3 

وأضاف ان اللجنة ناقشت خلال | | يا خادم للحسرمين يارجل الاب و 0 5 والاحسلن 
الاجتماع ترتيب أقامة التدوات اوقعت بالأشرار ابلغ ضريسة نيضت التشكيل ري 0 
والمحاضرات ومخاطية بعض العلماء | | ودهصرت ضرهم بسيفه هزة : 0 يود 0 بهم ذلان. 





وجعلت كل مكلبر في فيه 
ودرنت شرا لو كمادي لايسري 
ولقمد حكيست بحكم ربك عددلاً 
ونصرت دينك وانتصرت بقوة 





واساتذة الجامعات في المملكة من اجل 

المشاركة ف حفل الجائزة. 
واستطرد الغدير قائلا كما ان 

اللجنة ناقشت يعض الامور المتعلقة 


































خسقا يسوم باسوا الصدوان' 
بالتص في الوحيين والبرهان 
قمت على التوحيد والايمان 
بيد الفسوق وعصبة الشيطن 
























بمطبوعات الجائزة والتي تشرف عليها وحميت بيت الله من عبث جسري الا الاذى والش بسالانسان 
اللجنة الاعلامية للجائزة من كتاب | | وقطعت دابر فتنة لا تبيتقي | ا وخين النفلين 





وغدا بحكمك للبلاد مهلبة 
ورفعت رلية أحسمتر خفقة 
يا خادم الحرسين يا رجسل التقى 
هذا هو الهق الذي نعلو يه 
صماحاكم بالمق يحكم شعبه 


ودليل متفوقين ودعوات الضيوف. 





فوق الرؤوس منيعة الاركان. 
صدقا اراك حكمت بالقران 
شرفا يدوم على مدى الأزصان 
ويقوده بشجاعة السلطان 
















































مراتب متتلقة وينود عمنه الشر فظاامتئه ياآمانئة وحماية وصبيان 5-56 
00 إلا ود 3 وى | شرف القيادة بلاخ البتيان 0 
ياخادم الحرمين حققت الذي لقبته طبقت بلتبيان 0 
ولانت يا فهك سلون ريب أهن صيد من سادة اعوان 
تلبت كل فضيلة قاموايه أوبنيت احسن مايكون الياني 5 
ل فؤاتك لرعية كا ) | وسما بتنفسك اكرم الوجسدان - 
العلم والثة 2 ى مى | والقسم بين التلس باليزان 0-7 
وشريعة المقتار يد سمب أوطريقك الاتعان للرحبمن * 
ولذا غدوت مؤيدا وموفقا وحديت مصدك شاع في البلدان 
يسان يطور ارضه يرقى يه أانت الجدير تشكرا وتهاني 
هنا فدات 3 ل لفرقفي قروم أ تسعى إليه كاجصع الشجعسان 
تبني وتعلي مابنيت بهمة وثابة حابى اقل توان 
م اللواء فهد الشريف 0 تبني وتسهر تبتفي اسعادنا . م . 5 لالجا 
العتيبي. صادق عبداله علي البوعلي, الأمن قام وسوف يبقى ثابتا مادام حي ترف لبان . 
محمد بن غالب عبدالته الحربي. ممم | ألا شر يبلفه ولئنت تتودم 0 و سد .8 
عبداله حمد التويجري. 7 شهدت لك الدشيسا يساصن راسع | 3* تاق المسزاءه الماك 0 
قال الثقيب صالح الزمرات و أ |أجهل العدو شسديد حزمك اذ بفى فهوى وال جسزاءم الرمٍ 1 باني : 
1 يد ني في ما لنت إلا ثليه وو رن | خثر وحسك فاق والمعينسان ' 


ختام تصريحه ان ادارة الشئون العامة 
بالجوازات يالنيابة عن الزملاء في تين ع | | لو لم تكن لله تعمل 


ماكان ربك قد حمى اوطائتا 







الجوازات عسكربين ومدنبين على 
اختلاف رتبهم ومراتبهم تقدم لأخواتتا 





المرقين أصدق التهاني واخلص 
الاماني بالتوفيق والسداد في وظائقهم 
المرقين اليها وان تكون ' هذه الترقية 
حافزا لتقديم المزيد من العمل لمراجعي 
الجوازات والتقاني قيه خدمة هه تعالى 

















































































ثم للمليك والوطن العزيز. ما مصلح ( الأرض مثل تق لو مسهتد في الأرض كالحيسران . 
أو عل ف الارض يبه جاتر أو فالمسة كالثسمس في الآكوان 587 
مدير جامعة العتوم والسيف يلمع فوق هام الجسائي 2 
الاردنية يزور الجبيل : ا 
قام مدير عام جامعة العلوم 
والتكنولوجيا بالاردن معالي الدكتور 0 
كامل العجلوني.. الذي يزور المملكة 1 
حاليا بزيارة صباح امس لدينة 5 
الجبيل الصتاعية.. حيث اطلع على | | | حتى مضى بجهادم لكوايه الل جنة الفردوس والشكسران 1 
عدد من المنشآت العامة والمرافق هي جنة عرض ال : 5 ج | والآرض للصلحاء والخخلان عاد 
السكنية.. كما قام وفقا لواس هي جنة وصفت لنا أإؤى | حخصبساؤها الياقوت بالرجان 0 
بزيارة للعرض الهينة الدائم.. | | | هي جنة علوية تسعى بهي أركضا يجد جحافل الايمان 
واستمع الدكتور العجلوتي خلال هي جنة لا ينقضي تكريمهبا وتعيمها لا ينتهي لاوان 25 
الجولة الى شرح موجن عن المشروع هي جِنة للمز يشل إهلها ألا يحرموا بالوت والاحزان 3 
وذلك من خلال النماذج والصود | | | هي جنة للقائمين على إتهوى قبل الممات لامة الاحسسان شِ 
التي توضح تطور المشروع وعمل | | | هسي جنة جعل الانه نعيمهاالمن اتقى والكفر للنيسران 3 
المنشات الصناعية التي يضمها. لاخيري قوم يقود نفوسهم للنشي اضواء وللخسران 5-5 
يا ايهاالانسان فكرفرهرى نرب السلامة بل امان املن 3 
لا تتبع الشفس الغوية قصدى” تلقى يها لي طاعة الشيطان ع 
فالحق ييقى بل ويتجو روى والسوء يهلك طفمة المجان : 
الله يعلم بالتقى وإنه لمن اتقى تصر ياي مكان 50 
عبد الله بن مهمد الطلامي السبيهي 0 


ياف 14-00-16 م صقر سد ا 2 
ل اوتاديخ ا 5 اع مرور الجوف يرجى ممن 78 


لو عابرا تراه بالعليا 


مو ع متام - وغهت سار 
سراد ته 381 1ك 









أن يعلن عن وصول الاستاذ الدكون 
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افتح معالي أمين مدينة الرياض ظهر امس الأول نافورة ميدان 
العمل ء والواقعة تي تقاطع ميدان وزارة العمل . 
ويأن تشغيل هذه النافورة كاضافة جمالية جديدة للمشر وع الخيوي 


اهام . 


كيا ان رعاية معاليه وعدد من المسثولين حفل الافتاح تجسيد حي 
للأهمية التي توليها امانة هدينة الرياض لتطوير العاصمة . 
اللقطات المرفقة لتشغيل النافورة . 


خائد الوزير 


في مبنى مستاجر صغير 
اتخذه الاخوة المسلموز 
مسجدا يقيمون فيه شعائر 
دينهم في الغربة هناك في 
مدينة قنزفيل فلوريدا في 
امريكا.. التقيت به هناك.. 
بعد صلاة الجمعة ف خريف 
عام ١٠157م..‏ وكان قد بقي له 
ليكمل الدكتوراه حوالي 
السنسة وانا لتوي ايدا 
برنامج الدكتوراه في جامعة 
فلوريدا... عرفني على نفسه 
حتى اعرقه بنقسي وكنت 
حريصا على التعرف على كل 
الاخوة الزملاء.. قائلا : خالد 
العنقري.. شدني هذا الاسم 
كثيرا لعوامل عدة.. قد يكون 
من بينها وحدة المكان 
وانتماء الارص والاهل وقد 
يكون من يينها ارتباط الاسم 
بعدد من الاصدقاء والزملاء.. 
وعرفته بنفسي وزرته وزارتي 
وافدت كثيرا من خبرته 
وتجربته في الجامعة.. حيث 
كان قسم الجغرافيا ف البناية 
نفسها التي فيها قسم 
الاجتماع.. وقد وجدته مثالا 
لنطالي الجاد المخلص الذي 
يهمه ان يتعلم وان يعطي 
انطباعا عنه وعن امته 
ووطئه يبقى خائد! مثل 
اسمه.. وعرفت فيه التواضع 
وحسن الادبي وحب الخير 
ومساعدة المحتاج والوقوف 
بهمة ف كل المواقف.. وعندما 
استقر رأي الاخوة على ان 
الوقت قد حان للانتقال من 
ذلك المكان المستاجر الصغير 
الى مقر دائم وجميل للمركز 
الاسلامي والمسجد كان في 
طليعة العاملين لانجاح 
المشروع وعن طريقه تحقق 
قيام المركز الاسلامي في 











'قنزفيل فلوريدا... وعاد الى 


وطنه بعد مناقشته الرسالة 
الرائعة التي حضيرنها من بين 
عدد من الزملاء الذين سعدوا 
بسالحضور وعمل استاذا 
مساعدا في قسم الحغرافيا 
ليدرس جغرافية المدن 
والجغرافية الحضرية 
واحسست منه حبه المهتة 
استاذ الجامعة وولاءه لها 
واعترَازه بان يكون اسناذا في 
الجامعة ولكن مجالات العمل 
في خدمة اللدين ولمليك 
والوطن متعددة فانتقل الى 
وزارة البلديات والشؤون 


القروية ليعمل مديرا عنما 


للتخطيط والبرامج وهو 
الشخص المتخصص الواعي 
ثم طورت الادارة الى وكالة 


عدسة/ فتحي كالي 


( مايكل هارت ) عالم فلكي رياضي 
يعمل في سلك القضاء الأمريكي ومعني 
بدراسة التاريخ .. وقد غرف من خلال 
كتابه المتميز ( الذي صدر في ستمائة 
صفحة ) عن ( المائة ٠'‏ تقويمٌ لأعظم 
الناس أثرا في التاريخ ) .." 

© © ولعل كثيرين منكم قد توصلوا 
الآن ‏ الى إدراك شيء إن لم يكن عن 
- مايكل . نفسه فعن كتابه الذائع 
الذي دوت سمعته وتعالي صيته 
وأحدث ضجة كبيرة عند فلهوره '! 

© © ولقد اتسع مجال القول عن 
هذا الكتاب في عالمنا العربي والاسلامي 
وكذا في العالم الغربي والشرقي لسيب 
منطقي حيث جاء اختيار ٠‏ السيد 


هارت . لشخصية الرسول الاعظم 
( محمد بن عبد الله ) - صلى الله عليه 
وسلم - لتكون الشخسية الأولى بين 


الماثة الأظهر تأثيرا في حياة العالم .. 
©© ورعّم أن العالم الشرقي 
والغربي غير المسلم لم يرض عن هذا 
الاختيار إلا آن المؤلف قد حسم 
المسالة وهى يطرح كتابه حين قال ٠‏ 
© » .. لقد اخترت محمدا ( صلى 


لاز محمدا ( صل الله عليه وسلم ) هي 
الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح 
نجاحا مطلقا على المستوى الديني 
والدئيوي .. 

© © وواصل ٠‏ مايكل ٠‏ حديثه عن 
٠‏ خير الخلق . في اكثر من سمت 
صفحات واعيد هنا الى ذاكرتكم أنه 
( وهى النصرائي ) قد جعل المسيح 
عيسي ين مريم عليه السلام - في 
المرتية الثالثة .. بل اته الختار شخصية 
اسلامية اخرى ضمن اولنك المائة وهي 


شخسية الخليفة الراشد ( عمسر ين 


2 الخطاب ) رضي الله عنه هد وجاء 
7 ترتييه ٠‏ الخمسين .. 


©© ولعي اكتفي بهذا القدر إذ 
بوشك الجانب الاول للحكاية أن يكتمل 
وبه تستهل إرهاسات الجانب 


الثاني .. ورغم إشراق الاسطر السابقة 
فإن ما يلي من كلمات ستعكس اعتام 


الزاوية الأخرى ..!! 

©© لقد كان ( مايكل هارت ] ومو 
الغربي الغريبي متصفا لتاريختا 
مزهوا بذاته وباتتماءاته .. ولكن .. 
لنبدا قراءة الوجه الآخر للصورة '' 

99 لقد تالمت كثيرا وأنا اقارن بين 
انصاف هذا الأجئيى لتيينا العظيم 
وديننا الخالد ويين تجني عدد من 
٠‏ ابناء العرب ٠‏ على جمال التراث 
وروعة المنطلقات ..!!.. وأقرها المثل 
الآتي ... 

©© قبل ثلاثة اعوام كتبت اي 
زاوية ( الهوامش ) منتقدا كتايا 


مشوها صدر باللغفة الفرنسية٠‏ 
* للصحفيين ( لوك باريولسكو وفيليب 


الت عليه وويسلم ) في أول هذه القائمة' 


ولرجالنا مما يجعل الانسان المسلم ' 


111111111111111 


ا 


ان في ذهني استقهامات يل واجابات . . ولكني اتجاوزها مكتفيا بالتلميح الى هذه الظاهرة الخطيرة التى لا تتوتف عند الحد 
الفكري رغم فداحة اخطائه بل تنطلق لتؤثر في قناعات المجتمع حول ظواهر متعددة أخرى نراها جلية في المذاهب الأدية 
والفنية والمظاهر الأجتماعية وغيرها. 


تما يجعلنا مطاليين يالمزيد من الوعي لعرض ما نأخذ وما نرفض وفق معايير أصالتنا ومقومات بقائنا وأسباب وجودتا. 


والحديث لم يكتمل. . !! فهل تكملوته؟! . 


كاردينال ) 
الاسلام ) ؟ 
©© ولم أنطلق - حينها - ( كما 
لا افعل الآن ) لأن الأراء الظالمة في 
الاسلام قد صدرت من أناس بعيدين 
عن العقيدة السمحة اعتناقا وتوطنا 
فقد اعتدنا على تلك الهجمات الشرسة 
التي يشنها أعداء الآمة إذ هي” 
مستمرة من ايام ابي جهل إلى أيام 
٠‏ شامير وشارون ٠‏ وسوف تتواصل 
غدا ويعد غد .. بل إني أحسبها من 
علائم إعجان هذا الدين ..'” 
© © لم يكن ذلك مبعث الأسى وإتما 
لأن ذينك الصحفيين قد استكتبا أربعة 
وعشرين ادييا عربيا (اغليهم 
مسلمون ) واستطاعا توظيفهم لخدمة 
آهوائهم المناوئة للاسلام واهله ..!"'.. 
ولقد قدرت ان الكتاب قد انتهى 
- وقتها ‏ ولكنني فوجنت أن دار نشر 
عربية ( وهنا الم مضاعف ) قد تينت 
نشر الكتاب باللغة العربية 
وترويجه ..": 
© © هنا التام طرفا الحكاية .. 
وهنا أيضا - تثور التساؤلات تلو 
التساؤلات ٠١‏ , 
©© هل يدل ذلك على ٠‏ مقهوم 
حضاري متخلف ٠‏ يفترض الشعور 
بالدونيّة من كل ما يشير الى جذورنا 
امام الآخرين وإذا كان 
كذلك .. فلمان! »!! وهل يمكن 
للانسان ان يجد نفسه خارج اطار 
محيط اثتمائه الحقيقى ..؟ وماذا 
يعد ذاته ساعتها ..؟'' وهل تاتي تلك 
التوجيات تصديقا للمتل العربي 
١‏ نامر الحيّ لا يطرب ) ..“' ثم هل 
يكون طربا مبهجا حين نرقص على 
المواجع. ونتمايل على أاشبلاء 
الحقائق ..*” 
©© ان في ذهني استفهامات بل 
وإجابات .. ولكنني اتجاوزها مكتفيا 
بالتلميح الى هذه الظامرة الخطيرة التى 
لا تثوقف عند الحد الفكري رتم 
نداحة اخطانه ‏ بل تنللق لتؤثر في 
قناعات المجتمع حول ظواهر متعددة 
اخرى نراها جليّة في المذاهب الادبية 
والفنية والمظاهر الاجتماعية وغيرها ... 
مما يجعلنا مطالبين بالمزيد من الوعي 


وعنوانه (رايهم في 





. لعرض ما ناخذ وما نرفض وفق معايير 


أصالتنا ومقومات يقانتا واسياب 
وجودنا ... 

©© والحديث لم يكتمل ..!!.. ذ 
تكملونه ؟!!.. 


واهد من آفنين 


في مرجلة الطفولة المبكرة كنا ثراه 
سؤالا محرجا يواجهتا به احد الأقارب 
أو المعارف ( بتقليدية مثناهية ) حين 
يستفهم عمْن تحب أكثر: ( أمك أم 


أيوك ) .6 

© © وعندما نحاول بدبلوماسية 
بريئة لا تكلف فيها اعطاء اجابة 
صادقة بعيدة عن المراوغة بالتاكيد على 
حبهما جميعا بقدر متساو لا يفتأ 
السائل ( يطيية قلب ‏ دون شك - ) في 
عرض السؤال يصيغ أخرى ساعيا الى 
انتذاع اجابة محددة يُحسٌ الطفل 
بعدها بالكثير من الضّيق والقليل من 
الحيلة .. ويُضطلر - دون قناعة منه - 
الى التفوه بأي كلام حتى يسكت ذلك 
الل ويجدها فرصة إن ذاك للهرب 
بعيدا والليو مع العابه ويين اترايه !' 

©© ولاشك ان التريويين 
- اليوم - مجمعون على سلبيات مثل 
هذا الاستفهام الذي يفترض الاختلاف 
في معادلة طرفاها متساويان فطرةٌ 
وتوجها ويقينا ..'".. ويبقى دور ذلك 
السؤال الفضولي في اغتيال صفاء 
الاحساس وبرادة المشاعر  !'‏ 

©© لقد عادت الى ذهني هذه 
الحسورة وأنا الحظ أن المجتمع الثقافي 
( يإطاره العام ) يقع ضحية لوطاة 
العديد من الممارسات الخاطئة التي 
تشبه حكاية الطفل العتيدة :4.. 0 

©© اننا اترى أ وثقرا أو تسمع 
الحسحفي والمذيع وهو يسال من يُقابله 
شاديا كان او بارزا.. مثقفا او رجل 
شارع 


رجلا 


كييرا 


أو امراة .. 





أو ما الذي تشجع السياحة الداخلية 
آم الخارجية ..؟' 

لة من هي الكاتب _الكتاب - 
المطرب - الممتل- الصحفي- 
السحيفة ‏ المجلة ‏ الشاعر ‏ الرسام 
المقرب او المقرية اليك “" 

8 من هو الشخس الذي اثر قي 
حياتك تفكيرا ومشاعر وسلوكيات ."'' 

©© وهناك استفهامات أخرى من 
هذا النمط الذي يفترض حدا فاصلا 
بين القضايا التي يُعنى بها اصدقاؤنا 
الاعلاميون ويطرحونها طاليين الراتي 
منتظرين إجابه من نوع ( أسود 
او أبيض ) ولا شيء سواهما ٠"‏ 

© © ولقد بدات هذه القخسية تاخذ 
: أخر حيث طرحت إحدي 
المطيوعات العربية سؤالا كبيرا وجهته 
الى عدد من الكتاب والمفكرين وكان 
مضموته 

1# ماهي الكتب الأكثر تأثيرا في 
الثقافة العربية ..»!! 

©© إننا ندريك أن هذا السؤال قد 
تعدّى نطاق المحيط الشخصي المتعلق 
باهتمامات الانسان الفرد الى الإطار 
الآشمل العاكس لتوجهات المفكر 


بعدا 


العريي والمتحسل بانطلاقة الكلمة 
العربية :” 

©© والاعتراض هنا هو الاعتراض 
هناك في سؤال ( من تحب اكثر : أمك 
أم ابوك ) فالقضية لا تتأطر بهذا 


الشكل المسطح الفارغ خارجيا 
ومضمونا ..'؟.. 
©© إن الثقافة رداء شامل 


أو فلتقل إنها بناء متكامل يتلقى كل 
يوم بل كل ساعة إضافة وإضاءة 
وتعديلا .. مما يدخل في صميم التوجه 
والتوجيه الذي يتاتر به الجميع أيّا كان 
مستواهم وميما يلغت درجة 
امكسجهمع ينا 

© © ويقيني الجازم أنه ليس شة 
كتاب أو كاتب أو شاعر أو صحفي 
مُفضل أو مؤثر . بمعنى أنه ينفرد 


بذلك وحده دون سواه.. كما أن 
العبرة من كل هذا هو في نوعية العطام 
وطبيعة الإفادة وظروف المكان 
والزمان ٠‏ 


©© اننى قد اتاثر بالكاتب الناشيء 
أو الكاتبة المبتدئة كما قد 
بالشاعر الواعد أو الشاعرة الواعدة 
حين يحتويهم المعلومة 
ورصانة العرض ومتطقية الاسشتاج .. 
كما أننى قد أرفض - في المقايل - 
أسسماء لامعة أو ملمعة إذ ما كلّ مايبرق 
ذهبا ‏ كما يؤكد المتل العربي '!.. 

©© وهي امنية أسوقها الى اليوم 
الذي تنتهي فيه مصطلحات 
٠‏ التعميم ٠‏ الفريبة إذ لاك أنها 
تؤخر مسيرة الثقافة العربية التي تخلل 
تئن من إسشكاليات الشاغر الأول وشاعر 
الامة وامير الششعراء وأمير البيان 
وفارس الكلمة ورائد القصة وماحرى 
مجراها .. فهل ننتظره "١‏ 


اثاتر 


إطار جدة 


بين فر يقين 


يرو عن التربوي الأمريكي 
( جون مولت ) قوله ٠‏ 

#ا- إتنا تدمر في الأولاد حب 
المعرفة القوي 
صغارا وذلك يتشجيعهم وإكراههم على 
العمل من اجل جِوائَر عادية مثل 
( التجوم المذهبة ) أو كثابة ( ممتاز ) 
على اوراقهم أو منحهم نياشين الشيف 
على انواعها .. اي .. بإيجاز ٠‏ من أجل 
الرضا المتواضع بأن يتشعروا أنهم 


جدا عندما يكونون 


© هذه الجملة ناتي لتتدخل في ؛ 


نتاش الانتلاف والافتراق بين التعاون 
والتنافس .. ولتؤكد ما إثبتته الأيحاث 
العلمية الأخدرة من ان ٠‏ الأداء المتفوق 
لا يستدعي المنافسة يل يطلب غيابها 
ويُحصرٌ على انه الإاشيء ينجح مثل 
التعاون ١‏ ..!!.. 





© © وحيث طرح الموضوع بصورة 
شمولية في مجلة ( علم النفس اليوم ) 
- الأمريكية - بقلم ( الفي كوئين ) 
وأعيد نشره مترجما الى اللقة العربية 
قبل فترة فإنني سأتخطاه بكل ابعاده 
مقتصيرا على توجيه الموضوعخ صوب 


محاكمة قضضية الحوافن التربوية 
والادارية .. كيف تمنح .. ولاذا .. 
ومتى ..*" 


© © ولعل دارسي السلوك الانساني 
يدركون ان ثمه نوعين من الحوافز 
هما الحواف: المادية والحوافز 
المعنوية .. أو بصورة اخرى : الحوافز 
الداخلية والخارجية ..!!.. وطبيعي أن 
يختلف المعنيون في اهمية أتِي متيما 
وتغليب نمط على آخر . فترى من 
يعتقد ان المكافأة المادية أي الدرجة 
الوظيفية او خطاب الشكر هي 
الأجدى .. بينما يأتي في المقايل اخرون 
مقتنعين ان الرضا الذاتي والاستمتاع 
العقلي والتالق الوجداني أهم كثيرا من 
أي معطيات خارجية مجزية ..!! 

©© وف جائب الانسان المدرك 
( رجلا أو امراة ) فإن الحوافز تجيء 
لتؤطر العلاكة بين ٠‏ 

©© الرئيس والمرءوس - الزنوج 
والزوجة ‏ المبدع والجمهور - الاب 
والأبناء ‏ الأستاذ والطلية ... 
وسواهم .. 

© © ولاشك ان المدركات العقلية 
والنفسية ليهؤلاء جميعا تسمو بمقدار 
ما تحققه الحوافز من سعادة صادقة 
تنبع من الحق ولا تكون على حساب 
الآخرين . ثم يقدر ما تدفم الغ الى 
يذل الجهد مضاعفا للوصول الى التميز 
دون أن يجدوا في أنفسهم من ذلك 
٠»‏ اللتفوق ٠‏ حرجا أو ضضيقا أو رغبة في 
اضمار شر له ."ا 

©© وهنا استرجع حكاية رواها 
- الفي » في مقاله عن تجربة أجرتها 
عالمة النفس ( تيريرًا اما بيلي ) حيث 
شكلت غريقين من فتيات تقع اعمارمن 
بين السابعة والحادية عشرة لعمل 
يعض الرسوم وخصصت جوائز للفريق 
الأول تتنافس البنات ييتهن للحصول 
عليها بينما تركت الأخريات ف الفريق 
الثاني يؤدين المهمه بشكل نزقائي دون 
جوائز وعرضت نتائج المجموعتين على 
رسامين متمكتين وكانت النتيجة أن 


0 


رسومات الفريق المتنافس أقل ابداعا 
الفريق 


وتجديدا من رسومات 


الثاني 1 


© © وهنا تتجلى إضاءة فاعلة تفترض 
أن من أبرن مواصفات الحافن سواء 
وجه الى انسان مميِّر أو طفل صسغير هي 
العدل التام ف منحه .. واليعد عن 
الإفراط في حسياسية التنافس 
بسبيه .. وعدم المبالغة في تاكيد فاعلية 

متياعدة 





وتقديمه يفترات 


منتحيه ..'! 


©© إننا بذلك سوف نضمن تقدير 
المُجِدَ ومكافاة الموهوب ودفع المتكاسل 
وإغراء المهمل .. دون أن نثبط الطمرج 
أو نشعل الغيرة أو نخسر الآداء .. 


ونجمع - بهذا وذاك. بين هدوء 
التعاون وتوئب المتنافسة ..؟!.. ونحقق 
إيجابيات كبيرة على الصعيدين 


التربوي المدرسي والاداري العام ..!! 


© © أليس كذلك أييا السسادة 
والسيدات المدرسون والمدرسات 
والمديرون والمديرات *؛! ثم ماراي 
الطلبة والطالبات والموظلفين 
والموظفات ..؟:'.. 


من خط النهاية 
للشاعر الاستاذ/ عبد الجواد طايل 


أحبّك من قبل أل نلتقي 
ومن قبل أن يهتدي زورقي 


واشهدُ أن حنيني إليك 
بلافلسفات .. | بلامنطق 
فَبِيي فطرةٌ الطفل إنَا يحب 


وبي كلف الطير لما يرف 
وييقو الى الورد والرتبق 


6ه 
وها كان حبك يوما لدي 
مصرد الهامة اوقصيدك 


وما كنت خاطرةٌ في خيالىي 
وتجرية في سجلي جديدة 

فماذا إذن أنت بامنتهى 
طموحي وياامتياتِ رغيدة" 





5 


خم ا مطار الات 





اعلان هام وعاجل لاصحاب الورش الكائتة 


بالكيلى (م) طريق جدة -مكة المكرمة - 
القديم 


بثاء مل ما ورد من اوامر وتعليمات من مقام امارة 
منطقة مكة المكرمة ومقام ورارة الشسون الملدية والقرومة 
تقضي سقل الورش والمخارط والمستودعات والمماجير 
الكاشة مالكيلو (1 حنوب طريق حدة ‏ مكة الفدب 
الى امشططات المعتمدة لدلك 

اثعلن آمانة مدينة ععدة لاسفات هده الورش بالتجاوت 
مع الامدارات التي سبق وأن وهيث لهم نهدا التصرصر 
يذ المقل القوريي للممططات المعتسدة لدلك خلال مشرة 
أقساها تهلية زنيع الأول 16١‏ هب . ول بنظر في افير 
تعليل بيدا الخصوص . وللاحاطة جر النش وان 
الموفق . 














لمح | سيا 


و- - 
- 5003 
- احور 
111111111 ااه 

كما لكل عملة وجهان. فان 
للحياة وجهين: حرب وسلام. 

فاذا كانت للحرب عدته, 
قان للسلام عدته. 

عدة الحرب الشك. وعدة 
السلام الثقة.. عدة الحرب 


التتايذ. وعدة السلام 
التعاون.. عدت الحسرب 
البفغضاء. وعدت السلام 


المحبةبعدة الحرب التخريب, 
وعدة السلام التعمير.. 

هذه الكلمات المضيئة لم 
يقلها اديب او شاعر, انما همي 
كلمات حق وصدق. صادرة 
والصدق والايمان. انها 
عبارات بليغة جاءت ف 
رسالة حب وامل وجهها خادم 
الحرمين الشريفين الى مجلس 
النواب اللبناني. قبيل 
افتتاحه اجتماعه الاول. 

لقد خالطت تبض كل 
متعطش للسلام وايقظت كل 
المشاعر النبيلة لعدة السلام 
والعمل والاستقرار. 

كما خنقت كل نزعات الشر 


في التفوس التي شابتها 
نوازغ الحربي والخصام 
والشك. 

قشكرا لك أيها الملك 


القائد. شكرا لك ايها الحكيم 
الرائد , شكرا لك أيها الاب 
الوالد من كل الكرب ومن كل 
المسئمين ومن كافة الناس 
أجمدعنين. 


فورة اجتسودية 









يعدن عبر القار عور ء لان 
يحاض المضية عن فقريوعة سياقه 
المرسييسد الخلطية ركم 41/25 20 
موويت 1م تام لمن حيرا 
تسلورا مره الريام دلهالشار . 








اعلان للمرة التانية 


اسم الحية المعلنة دارم التعليم في الوشم 

اسم المنائسة تسوير باقي أرص مدرسة عمد اله ابن 
مسعود الابتداثية بمرات للمرة الثاني . 

ارقم النامسة ١19/4‏ 

قبمة المسامسة  ٠٠١‏ ريال 

مكل بيع الوثائق ‏ قسم المشطريات 
اعر موعد لتقديم الفروض ‏ الا؟(0/١١1١اها‏ 
مكان تقديم العروس > قسيم امشتربات 

مرعد فتح المظاريف ‏ 94ر]ر250اها 
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ومووه 


إعلان توزيع ازجاح 


: تعلن الشركة السَعُوديّةلمرَاكن الرضيته 

: بسسَاءً عا وإ رجمعيّة الشركاء العادية الْسَّابِعَة 

: صَرف جزء من الأرباح المجمعة بنسبة 77 

: من ىأس المال. ظ 
فعا الاخوة الشركاء إشعار إدارة الشركة 
عَنكِفيكَةإرسّال هذه الأربّاح. إمتَّاعَن 





طرلق وكيلشرعي أو ارا الك الرد 


دلبل الفاكس السعؤدي 
دلقفاكس. ١‏ 
أول.دليل شامل لأرقام ومستخدمي القاكسمدا 
ا في اللملكة 
باللغتين العربية والإنجليزية 


يحتوى عان قسمْ مفضنف يتخمصصات المصانع والنشاطات والخدمات : ١١‏ 
التي تَقدميا الشركات والمؤسسات ا 


كيف تدحئل اسم شركتك في دليل الفاكس؟ 
مط املا القسسيسة المسرفقمة واربلها إلى تهامة لينم ادراج ارقام العاكس 
الحاصة بكم مع اسم الشركة. لي القم العام من الدليل بدوى مقابل إلى يتم 
تزويدم بسخة مى الدليل في هذه الحالة] 
ولكن'' كيف تحصل على دليل الفاتس> 
الشسراء يمس لعه. المشتركين شراء اء دلفلكس من المككتبات ومنافد التوزيع نر 
شهر رجب (فسراير] القادم ب ١؟١‏ ريالآً للمسخة 
الاشتراك التي دسل السمح التي تحتاجها! إلى مقر عملك. ما عليك إلا 
الاشتراك ي دلعاكس 
ه املا قسيمة السيادات وارفق شيك مصلع ٠ ٠‏ ريال مقابل ادراج اسسم الشركة 
ورقم الفاكس الأول والححسول على نسطة 

ه أصف 85 ريال مقائل كل رقم فاكس ان لتحصل على تسخة اضافية لكل 
يقم 


كيف تعلن عن نشاطك وتتصل يعملائك* 

التكرار ادراح الاسم ورفم الساكس باللفني العسربية والامجليزية في القسم 
المصنف. تحت النشاط الدي تماره الشركة او الحسمة الني تقدمها 
المؤسسة. اكتى النشاطات ف القسيمة الرمقة وارمق ٠‏ 5 ريالا فقط مقابل كل 
انشاط تحتارم 


ملاحظة الاشتراك لي نسخة واحدة على الأقل . للعرط أسساسي للد حول ف القسم 
المضيف 


اع اقمع اوقلت اوتنه عد كمدد ‏ كر تموذج الاشتشراأك ممع ع سم اسع صمت سم سد 


قسيمة البيانات 
(يكتب الاسم باللغتين العربية والالجليزية) 
راسم الجهة إشركة. مؤسسة, الخ...) 





ص ب. سصلب بس ا مديتة* رمزبريدي: .ب _ ل - قاتف» 
النتشاطات 

(يذكر النشاط باللغتين العربية والانجليزية) 

م ا م تبت اه 

,ا لل ل لل 2ل حملسباستتاسشمش كم 

و 1 

َك 51 

5 لد 
الاختيار ب التوقيع. 

(فخسلا . ضع علامة [ ك] على الاختيار المناسب) اسم المسؤزول 

[] نامل (دراج بياناتنا مجاناً. ولانود الحصول على نسخة 5 

] مرفق شيك مصدق بميلغ [ ]. وافونا بالنسخ المستحقة 5 

[] اتصلوا بنا شخصياً. تحتاج مساحة اعلاتية خاصة في دلفاصس أ الترنن 


ترسل قسائع الاشتراك بالبريد !ل ع تهامة النشر الالكتروني / ص.ب ه 16 جدة 7117537 


لسسمصووج 72ج 2 6 656767 تج لوقه 
ارقام الفاكس (اذكر المدينة بجانب كل رقم) 
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ل 
1 


© مكتب الخرج : يعلن عيدالحميد فتح محمد عن فقد دقتر اقامة رقم 
5١ 7557-‏ صادرة من جوازات الخرج يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها لجوازات الخرج ورخصة قيادة خاصة صادرة من مرور الخرج يرجى 
ممن يعثر عليها أن يسلمها لمرور الخرج وله الشكر . 

© مكتب الخرج : تقدم لادارة الاحوال الدنية في الخرج / للمرة الثانية 
المدعوه لطيفة ينت خضير بن فالح الحربي مضافة مع والدها حامل حفيظة 
نفوس رقم ١71371‏ وتاريخ 7787/7/77 هف سجل حائل طالية تصحيح 
اسمها الاول من لطيفة إلى عالية بحيث يكون اسمها بعد التصحيح عالية ينت 
خضير فالح الحربي فمن له معارضة على ذلك فليتقدم يمعارضته خلال شهر 
من تاريخه . 


© مكتب الخرج : يعلن عيبدالله حمد الدوسري عن ققد لوحة سيارة رقم 
75415٠‏ تقل السعودية يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها لمرور الخرج وله 
الشكر . 


© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في تبوك المواطنه / فريحة بنت رشيد سلامة 
المصبحي العطوي هقيدا أن دفتر حقيظة نفوسه رقم ١6775‏ وتاريخ 
/ا/ 755/5 ه سجل تبوك قد فقد منه . يرجى_ممن يعثر عليها ان يسلمها 
لادارة الاحوال المدنية في تبوك أو أقرب ادارة احوال مدنية لأن حيازة هذه 
الحفيظة أو اخقائها أو العبث يمدوتاتها أو استعمالها من قيل غير صاحبها يعد 
مخالفة يعاقب عليها يموجب النظام . 


© الطائف/ تعلن المحكمة الشرعية يمكة المكرمة للعموم ان عاطي ين عطا 
الله بن عاتق اللهبيي تقدم اليها بطلب حية استحكام لكامل الحوش ارضا 
ويناء.. المشتملة على مساكن سفلية يمنافعها الشرعية الكائنة بمكة المكرمة - 
اللسفلة - كدي ترق مدينة حجاج الير بحارة حميم. 

شرقا ‏ السكة النافذة وبها يابين والفاصلة بين هذا المحدود ومحدود 
عبدالله ين حسن الودعاني وجاير بن حسن الودعاتي والمسجد الكائن ثمه 
حجي مغلي الهذلي. 

غريا ‏ ملك حسن عسيري وتمام الحد الارض الجبلية الييضاء ويعدها قمة 
الجبل 

شاما ‏ السكة التاقذة للجيل ويها الياب والفاصلة بين هذا المحدود واراضي 
وزارة الحج والاوقاف. 

يمنا السكة التاقذة للجيل والقاصاة بين هذا المحدود ومحدود سالم 
الودعائي الجيزاتي. 

فكل من له معارضة يتقدم الى المحكمة في مدة شهر من تاريخه واذا مضى 
الشهر ولم يعارض أحد في ذلك يجري اللازم نحو طليه ولاعلان العموم حرر. 


© تعلن المحكمة الشرعية بحوطة بني تميم انه اتهى اليها المواطن مبارك بن 
محمد بن بديوي يالوكالة رقم ١/41‏ في 18-5/15/15ه وعن زيد بن 
سعد بن علي ين بديوي أن من الجاري في ملك موكله وتحت تصرفه كامل 
ملكه الزراعي الواقع .في اسفل الباطن من هذا اليلد والمحدود بالحدود 
والاطوال والمساحة الاتية: 

شمالا : شارع عرضه مخلف وهو ٠.٠١‏ 2م -20.لام وييدأ هذا الحد من 
الشرق ياتجاه الغرب بطول ١١م‏ ثم ينشطف الى الخارج بطول ٠‏ 5.5م ثم يميل 
قليلا الى الداخل بطول ”م ثم يعتدل ياتجاه الغرب يطول ٠5.5م‏ وتام الحد 
بيت طين ملك عيدالله الحميدي وهو منكسر باتجاه الجنوب يطول ٠9.هم‏ ثم 
يعتدل ياتجاه القرب بطول ١م‏ ثم ينكسر باتجاه الشمال يطول 4م وتمام الحد 
الشارع عرضه ١4.7م.‏ -4.7م وهى باتجاه الغرب يطول ١٠.٠١م‏ ثم ينتهي 
الحد. 


جنويا عمارة مسلحة ملك عيدالرحمن بن نويشر يبدا هذا الحد من الغرب 
باتجاد الشرق بطول 60.١١م‏ وتمام الحد ملك المواطن عبدالله بن سرحان 
بطول ١18.8م‏ وتمام الحد بيت شعبي: ملك محمد بن مزياد يطول ©15,8م 
وهو ياتجاه الشرق ثم يتتهي. 

شرقا بيت طين ملك سعد ين رقيب ييدآ هذا الحد من الشمال ياتجاه 
الجنوب بطول ١8.لام‏ وتمام الحد ملك المواطن محمد بن مزياد بطول 
خم + غلم ثم ينكس ياتاه الغرب بطول ؟م يعتدل باتجاه الجنوب بطول 
.18م وتحد هذه الاطوال يملك محمد ين مزياد ثم ينتهي هذا الحد. 

غريا عمارة مسلحة ملك محمد بن مبارك ين حمدان يبدأ هذا الحد من 
الجنوب ياتجاه الشمال يطول ٠-7.5١م‏ وتمام الحد بيت شعبي ملك المتهي 
بطول 5.85م ثم ينكسر باتجاه الغرب يطول ١.1م‏ كم ينكسر باتجاد الشمال 
بطول - 5,١م‏ ثم يعتدل باتجاه القرب بطول ١0.7م‏ وتمام الحد الشارع العام 
وهى باتجاد الشمال بطول -18.7م وتمام الحد المسجد وهو منكسر باتجاه 
الشرق بطول -8.؟1م ثم ينكسر ياتجاه الشمال يطول 7,7١‏ 1م ثم ينتهي هذا 
الحد. 

المساحة بالدونم 5.857 دونم ويالمتر المربع الفين وثمان مائثة وستة 
وتسعون مترا مريعا, وطلب اعطائه حية تملك له قعلى كل من له معارضة قي 
ذلك تقديم اعتراضه الى المحكمة خلال شهر من تاريخ اعلانه. 


© مكتب الخرج/ تقدم لادارة الاحوال اللدنية في الخرج للمرة الثانية 
المدعوة / نوف خضير فالح الحّربي مضافة مع زوجها حامل حفيظة تفوس رقم 
لا تاريخ /147/7/1ه سجل حائل طاليا تصحيح اسمها الاول من 
نوف الى متيرة بيث يكون اسمها بعد التصحيح/ متيرة خضير فالح الحريي 
فمن له معارضة على ذلك فليتقدم بمعارضته خلال شهر من تاريخه. 


الارتفاع نراولات بانطاك أنزرا محيتض 
لهات ر/2 ا لاج( اطق ,سا شية 
عروع وعورة عانم 0 - لزاركى 


حم تعر عل شيا الوم مأو مز بترطة أو' لرتصماد 
رت ١/6665‏ ارطائق ) - وز معز القافل معد . 


للع لس عر: : أشفة أساشة 
سبيع فلع" ويخلامث فطلم 


لمرتصال- هانق لتم" 5016 +١‏ ههه 201 


ترارة ينح المنو/ة . 
220 م 0 0 وار انا - هط 
السو ورا 0 2 ع يدور وأطف يات - ميا 
8 قور كل تق .4 عزف وصسالم و املع - دمزستعي” 
هات هنم ه>»عىم اطريئه” اطنورة 

































امهيا تجرمابٌ 


دريل هكم السموة تور 

- ونير الريا طن دأ ده رإطورا المسر 5 
عبراءكراليائز سورلق عاط ؛ 
_- م٠‏ ءار مهام 8 
قرائوَت حبهاكو ليتوا -- وأنرا مسولا ات 
أي جو طلم من تووم الغبر اعباط عفار كلو .. 

كا كور التعامل ممه تراد غرم الث - 









مغارءة ياشة ١‏ 

تلن سس ارين والزلفيوعى فر لنب 
مكفرزرا رروناسعوري عبرت . 

(مصرى -جواز رض 9*5 اي 8 
5270-06 لي تأكرة عزوع مرا . - 000 


رطا بعىء عراععم ا لؤسم غبيوك نويا ١‏ بعريها 
لر ,تفيل أ ورأصعة 






و ساس 


اكسل لمان برس فيه 0 


ا ده لله 


جد نسيل 00 


ل رن كي 


والزي مخ له تنس من الرولة” لجيوره فى مله معمزين له روام الموشيه 


ني سعادة أمرا و وسربر 

الرْسَادُ حمس عبالم نادزت 

بمناميةتشؤه باستدم وباماطلك ع العزيز 

من رصاع لساموا مزلي الؤصيريساعان بن عب لعزي زأميرنقة اليا 
والنف مخ له مدا عن الر ولي الرمشيي بوره فى بجالعمله . مين 


ال وسن سكسك 
البيت الأضغالتهادها . 


مشرع اللجمعة, 
سَقَسُ بأجمل ميات وا لس رات لسعارة الاق / 


حمد بن عبد امن ا موثلا ااه نه وسرير 
هنا سي ةخاعه رسام املك عبرالعزي 
عرس رساج ياسع الاي أ رو ماران برمعرالع زيل - امير 


َرْظهَه الرياض .. وذلك ' تَمرييًا اع الرولح الرشيرة بوره اقلعم 
ون عرل. مخز له مزبرامن التَوطي وق مره الوطن الحرهب و2 


2 البرك الأ هب ىا لت_اري - الممة 


رسي مركز 


م ال 
إلى موقعه الجديد الكائن نى جس اذا البها لي 
الواقع على شارع الثمادثين بالعلسا. 
وريه ا مناسبة يملن عن توس بام لعلوجمير التصصات 
بحسا *6./_فلسة_ثمدثة_ برو من كا بخ دشرم ب> 
سمو افاي الجا ري - السرم نانع -ت:5 144.١‏ 
ا موأ عيب : صباصًا من ١سا‏ مون : 5 دذد/ 


الع للسَوا لفرسم 


بالد مام والخير 


ليا حك شاع 7 دراجيةه 
ابرعائلنات 
7 3 


92 -ضمع؟ م 
0 
0 -415 11م 





اا 
أن عاتن سا مسن 
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قد بير الظروف احدئا على اجراء عملية جراحية بسيطة في جزء من 


35 ِ 
: اجزاء الجسم ٠‏ وفي حالات معيئة قد تستلزم ظروف العملية ان يتم 
تنويم المريض في ا مستشفى عدة ايام ٠.‏ ريثا يكتمل شقاؤه تماما . 
الاان هناك ضوابط وشروطا على المريضى اتياعها قبل اجراء العملية 
ولكن ماعي هذه الضوايط 5 من خلال هذا الموضوع ستعرق على 
ذلك .. 
د . 578 5 
0 تخدير موضعي مسئولية الطبيب 
: قول ١‏ : 
عار ' يقول اعذ. -اطباه. العيون في الجاتب الاخر كان لعدد من 
8 لحاضلين على درجة الزمالة عن المواطنين مرثيات متياينة حول 
هذا الموضوع: مايطلب من متطلبات" ماقيل العطلية :ويف 
المريض قيل اجراء العملية يعتمد ‏ إبى ج70 0 
عسل ع -المتلية :. لتقن فيشير المواطن عبدالله الغامدي 
لع ليا 0 : تتطلب بنج الى ان بعص الاطباء يبالغ في اعداد 
0 واحيانا بتجا موضعيا . “المريضس قبل العملية . يمعنى انه 
لآ وتحن قدر الامكان نحاول تهدتة | قد يصييه بمالة قلق .خ 
مر المريض قبل اجراء العملية وطمأنته مقه 0 1 ا 
59 4 5 يا 
ره 1 نفسيا ومعتويا . واذا كانت بوادر الزائد . وشحن المريض تفسيا 
8 اهرة عليه 2 ويؤكد الغامدي : ان على 
تأت + الاطباء يقنع الدور الاكبر في تسهيل 
او في عمليات العيون هناك قطرات وت 0 
32 وتحضيرات معينة تعطى للمريض 3 ١‏ / 
: يفن تعطن إرضا “تلد تود ماذا تقدج اقسام العلاقات 
مض العملية . 


ا ا بالستشفيات . يمكن ان تؤد 
3 وات التي 0-0 دورا كبيراً في ادخال الراحة وتهيئة 
غزاا/الا/ا/:ا/نالالاناالا/ئان اناا انان نابا ااانا اانا اانا نايا نانانا/[/الة 
ع و 0 ٍُ 0 2 
١ 2 :‏ 1 و ع 2 
2 - 
ٍ 
: لست 
3 ع 2 
2 في المطاعم يصر بعضهم على متولة لخم يلدي ودجاج وطنىه رغم 2 
س0 ]ان الزبون سيدرك ذلك من خلال تذوته لنوعية اللحوم المقدمة له ...| 22 
را ورغم ان كوما ومثلجة: قد لابعيها عند الكثيرين الا ان اصرار. | 3 
2 | اصحاب المطاعم على نفي ذلك امر في غلية السوء !! 1 
0-0 فالزبون سيكون مرتاحا نفسيأ اذا عرف مصدر الطعام المتدم له 3 
9 ولايضيره نوعه طانا كان صالخا للأكل وخفوظا بطرق صحية ...| 3 
5 ّ 
! ا 
يحتفل الشاب 
7 يوسف عيدالبتك 
1“ السويدان يزقافه 
1 على كريمة الشيخ 
2 م حصد الف نفايز 
7 القليش وذلك في 
ب حفل حضره لفيف 
كك من الاهمل 
217 والاصدقاء .. 
3 فهانينا وعقبال 
الحياة الزوجية 
: السعيدة .77 
ِ 3 
م 
- 
'- 
ا 
2 
ى واهدوالتعم فيك .كن خارك> متهوف ١.‏ 


وقيل اجراء العملية يعطى 
المريض اقرارا خطياً بالموافقة 
ويقرؤه المريض ويوقع عليه . 

ويحاط علما بايعاد العملية 


















































اجل.نهوله هاي تنطب فق سعاد .. ؟ 


وللسيد احمد حامد عسيري 
رؤية منطقية يعرضها قائلا : ان 
اقسام الخدمات الاجتماعية 
والعلاقات العامة الموجودة 

















المريض نفسياً قيل اجراء العملية 
وذلك عن طريق زيارة المريض , 
والجلوس معهة. وأحساسه أن 
العملية التي ينوي اجراءها بسيطة 
للغاية وتجرى يوميا وهكدا . 
قد يشعر بالقلق 

ويرى المواطن خالد ايا الخيل ٠‏ 
ان عملية ادخال الراحة النفسية 
للمريض تعتمد قيل كل شيء ٠‏ على 
مهارة الطبيب . وقدرته على اقناع 


المريض . ويضيف ١‏ احياتأ يطلب 
الاطباء من المريض عدم الاكل قيل 
العملية ب 54 ساعة وهي رغم انها 
أوامر طبية وتفيد المريض . الا انها 
قد تنعكس سلبيا على المريض 
بمعنى ان وضع" لوحة في غرفته 
مكتوب عليها ٠ممنوع‏ من الاكل. . 
ووضع ملابس العملية امامه منذ 
اليوم السابق . قد تنعكس سلبيا , 
ويشعر المريص بالقلق . 


اتعكاس سلبي 


المواطن فهد الرشودي يقول 
حول موضوع المتطلبات قبل 


العملية بالتاكيد هي في صالح 
المريضس غبل كل تتيء . واتحسور ان 
المريض باتباعه لتلك التعليمات 
بعدم الاكل ويالنوم المبكر . يزيد 
من نسب نجاح ااعملية يعد 
توفيق اس . 

الا ائني ارى ايضا ان على 
الاطباء عدم تحجيم العملية التي 
ستجرى هيما كانت . 

لان الاهتمام غير العادي 
بالشيء . قد يتعكس سلبياً على 


ا مريض . 


المجالهئة فى 
الاهستمام! 


منسوبي احد المستشفيات 
الخاصة : ان مايطلب من المريض 
الامتناع عنه قبل العميلة هو في 
حسالح المريض قبل كل شيء . 
وظروف ونوعية العملية هي التي 
تحدد ذلك .. والطبيب يحاول قدر 
الامكان تهدئة المريض واشعاره ان 
العملية التي سيجريها المريض في 
غاية السهولة ٠‏ ولاتحتاج لذلك 


القدر من الاهتمام او الشد 
النفسي .. ويشير الى ان نوعية 
العملية هي التي تحدد مايطلب من 
اللريض قيل أو يعد العملية . 


نعم نطلب من المريض 

اما الدكتور خالد سعيد قيقول 
انه بالفعل يطلب من المريض احيانا 
العمل وفق برنامج معين قبل 
العملية الا ان ذلك في صالح 





بقدر ما سعد الآباء بحلول العام الدراسي 
الجديد الا ان الكثيرين منهم لديهم هاجس 
الخوف من التهاون في الطريق حين يتعرض 
بعضهم الى حوادث السيارات لذا نتادي 
باهمية ان يضع كل سائق سيارة امام عينيه 


ََ 
ا 

1 
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2 
2 
2 
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الدكتوراه للزامل 


زيد محمد ريد الرامل 
حصل على شهادة الدكتوراد 
تخصص علوم وكانت 
الرسالة قي الاعضار وحصل 
عليها من جامعة ثاوث 
هاوتون وقد باشر عمله في 
كلية العلوم بجامعة الملك 
سعود تهاتينا ومزيدا من 


التوفيق . 





موتودة تتجلعود 


الاستاذن ريد الجلعود 
المرشد الطلابي بمتوسطة 
الجشه بالاحساء ررق وحرمه 
مولودة جميلة انققا على 
تسميتها «رقيةء ابورقية وعد 
زملاءه بالمدرسة يمادبة 
غداء .. تهاتيتا . 


مبداية الايتحفاق 
للخسسمر 


حصل علي بن عبدالرحمن 
الخضير احد منسوبي 
الشئون الصحية بمنطقة 
القصيم على ميدالية 
الاستحقاق دمن الدرجة 
الثالثة وذلك لتبرعه بالدم 
عشر مرات . 


نجلاء للزغيبي 
حمد محمد الزغديي احد 
منسوبي بريد عنيزة رق 
باول مولودة حلت على منزله 
ضيقة هذه الايام .. واسماها 
«نجلاءء تهانينا .. 


ترقية العتيبي 
تم ترقية وكيل رقيب. 
مقدل مشعف العتيبي الى 
رتبة رقيب ف مرور القصيم .. 
وقد احتفل مع بعض الزملاء 
بهذد المناسية السعيدة . 


سدة أسهاء وباىاللكبار 





!!!!!!!!!!ط!!!||1ا لهي 






















صحيح انه ليس لدينا على وجه الدقة 
احصائيات عن حوادث وضحايا الطلبة 
الابرياء اثناء العام الدراسي ولدينا مثلا في 
منطقة مثل مدينة القويعية نقع المدرسة 
الابتدائية الاولى وتحفيظ القران على طريق 


صورة طفل سعيد يبتسم للحياة هو قرة رئيسي ولذلك !هيب بمسؤولي هذه المدرسة 
عين والديه لذا يجب الحفاظ عليه وذلك أن يمنعوا الطلبة الصغار من الاندفاع الى 
بتهدئة السرعة في الشوارع القريبة من الشارع وبالتعلون مع ادارة المرور حتى 
المدارس واماكن مرور الطلبة والطائبات كما يوققوا السيارات المندفعة ليم الاطفال الى 
اتنا لا نعفي المسؤولين والمشرفين بالمدارس منازلهم وذويهم بامان. 


من المسؤولية خاصة هذه المدارس التي تقع 
على شوارع رئيسية او طرق سريعة على 
هؤلاء المشرفين ان يعينوا من يقوم بارشاد 
التلاميذ ومنعهم من المرور الا يعد ان 


انني ارجو أن يهتم كل من يعنيه الامر 
سواء كان من اولياء امور او مسدارس أو 
مرور بهذا الموضوع الهام الذي يسبب 
الاهمال فيه الكثير من القواجع والاحزان 


اما بعد أجراء العملية بمشينة المريض .. ثم أن تعريفه بالعملية هه بطمئتواعل خلو الشارع من السيارات وائله من وراء القصد. 
الله . نهناك ارشادات معينة تعط وخطورتها مهم بالنسبة للمريض 1 
للمريض ككيفية استخدام الدواء . لان الواقعية مطلب ضروري في مثل 1 مقطو 
واساليب الحركة . الى غير ذلك . هذه الامور المصيرية .. حيث ان 06 1 
وكما ذكرت في السايق فذّلك يعتمد بعض العمليات قد تكون نتائجها 0 داج بن عبد آكله الداع 
على توع العملية غير مضسمونة ولذا يجب اعلامه 
بذلك . 
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عدد من المناطق 
قامت وزارة المعارف بانشاء 
مراكز كشفية حديثة في مناطق 
الرياض والدمام وجدة والطائف 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة 


والاحساء وحايل والوشم وسدير 
وعنيزة وابها والباحة . وبيشة 
ونجران وجيزان وتبوك والجوف 
ووادي الدواسر والافلاج وقد طلبت 


الوزارة من مديري التعليم بتلك 
المناطق اعتماد قائد كشفي لمركز 
التدريب با منطقة يكون مسئولا عن 
المركز التدريبي اداريا وفنيا ويضع 
للمركز سنويا الخطة التدريبية 
والبرنامج الزمني والمسابقات 
اللازمة لجميع المراحل الكشقية . 
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حوطة بني تميم مكتبٍ 
الجزيرة . ريد ين علي العيد ... 

عقد مدير تعليحم الحوطة 
والحريق ابراهيم محعد الصويهيد 
اجتماعا للموجهين بالمنطقة وقد 
نوقش ف هذا الاجتماع عدد من 
النقاط التى شملت دور الموجهين 
والمدرسة في الربط بين الانشطة 
والتعليم . وتلاني الملاحظات التي 
تم الحصول عليها في العام المأضي 
ومشاقشة استعدادات المنطقة 
لمهرجان الطقل . وكذلك مناقشة 
النشاط المسرحي ومهرجان الالقاء 
الشعري وكذلك تحديد اماكن 
اقامة الانشطة ومواعيد افتتاجح 
المعارض وتحديد مواعيد اقامة 
المهرجانات الرياضية والكشفية 








مناقشة دور الموجامين والمدرعة في 
الريط بين النطيم والانغطة اللامتهجية 


8 






بالاضافة الى تحدييد المهام 
والمسئوليات في تنفيذ الانشطة هذا 
وقد حث مدير التعليم المجتمحين 









بحث ميهيمات 
الموجه التريوي 
من صالح السحيياني ... 


عقد اجتماع تمهيدي بوكالة 


جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية لشؤون المعاهد العلمية 
راسه وكيل الجامعة الاستاذ 
عيدالله بن سعد السعد وشارك فيه 
المهجهون التربويون في الوكالة وقد 


بحث في هذا الاجتماع اهم القضمايا 
العلمية والتريوية والادارية التي 
تدخل في مهعات الموجه التربوي . 
ووسائل ايلاغها الى أدارات المعاهد 
العلمية والمدرسين بها بغية 
الوصول الى أسلوب علمي مفيد 
يسهم في فهم رسالة الموجه 
التربوي . ويوطد العلاقة بينه وبين 
الادارة والمدرس 3 





اختتام دورة الميكانيكا 
في مركز التدريب 
المهني بالدمام 


تختتم في منتصف الشيهر القادم 
فعاليات دورة ميكانيكا السيارات 
رقم 370- بمركرٌ التدريب الميني 
بالدمام وعلى ذلك فان الاختبارات 
النهائية سوف تبدا في ١‏ من الشهر 
القادم . 

وقال مدير مركرٌ التدريب المبئي 
بالدمام بالئيابة ان هذه الدورة 


أتأتى ضمن العديد من الدورات 


الهادفة الى تأهيل الكرادر الوطنية 
الشابة ف مختلف التخصصات 
العنية والمهنية 

ان المتدرب المتخرج 
يحصل عل العديد من المكافات 
بالاضافة الى امكانية عمله في 
الدوائ. الحكومية والشركات 
والمؤسسات 


امسوم دمو و و ووم ممم ممم ممه مم قه ممم ممم مه مه عه ممه ممه - 
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بإأدكم يعتبر عن ع الزمان ولا ية 





وجه خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد ين عبد العزير الى اخوانه وابنائه 
المواطنين خلال استقباله لهم مساء يوم 
امس الأول الأحد في قصر السلام يجدة 
حديثا شاملا استهله بحمد الله وشكره 
على نعمه وأفقضاله التي من بها على هذا 
البلد واهله وقال حفظله انش: 

ما دمنا متمسكين بكتاب الله وسنة 
نبيه صلوات الله وسلامه عليه وما دمنا 
حريصين على اقامة حدود اله لي جميع 
أمور ديننا ودنيانا فلا يضيرنا ما يحدث 
أى يقال هنا وهناك.. غير ان الحقيقة 
لشابتة التي لا مسراء فيها هي أن 
المسئولين في هذا اليلد ليس لهم قصد 
أي غاية ضد احد من قريب أو بعيد ولا 
يضمرون الشر لأحد ‏ وكسل انسان 
يؤدي واحبه في حدود مسئولياته ايتداء 
من ولي الأمر الى آخر مسئول في الدولة 
انطلاقا من تعاليم الدين الحنيقف. 

واضاف رعاه الله يقول: ونحن لو 
نظرنا الى العالم وما يجري فيه لوجدنا 
أن المشاكل والاحداث اليومية لا حدود 
لها.. وبمقارئة سريعة نجد ان بلادنا 
ولله الحمد تنعم يالآمن والآمان في جميع 
أرجائها.. رغم حدوث بعض الجنايات 
التي سرعان ما يتم اكتشافها والقاء 
القيض على مرتكبيها وصدور احكام 
الشرع العادلة عليهم.. ولولا أن اليشر 
بحكم نزّعات النفس ونزغات الشيطان 
معرض لارتكاب الآثام ‏ لما وجدنا ف 
كتاب الله لكل حدث حكمه العادل يعد 
أن ابان الله تنا طريق الخير وطريق الشر 
ودعانا لاتباع سبل الهدى والرشاد ولو 
ان رب العزة والجلال يحاسب عباده 
على كل ما ارتكيوه ما يقي على ظهر 
الارض مخلوق. 

يقول جل شأنه «ولو يؤاخذ الل 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دايقء. 

ومضى خادم الحرمين الشريفين 
يقول في معرض المقارتة بين الماضي 
والحاضر.. 

لو فكر الناس فيما كنا عليه قبل 
أريعين سنة تقريبا لادركوا الاعمال 
التي قامت بها الدولة وينعم بها كل 
مواطن في البادية والحاضرة وقد شملت 
مختلف المجالات الزراعية والعمراتية 
والحسناعية والصحية والتعليمية .. 

اقول كانت هذه اليلاد صجراء 
جرداء ولم يكن قيها من شيء سوى 
الاعتماد على الله والتمسك بالعقيدة 
الاسلامية والتحلي بالأخلاق الحميدة. 
حتى أتاها الفرج بدءا بظهور اليترول 
في عام 15177 ميلادية ولولا قيام الحرب 
العالمية الثانية لما تأخر تصديرنا 


للبترول حتى عام 57 15م حيث انثهت . 


الحرب وبدا الانتاج الفعلي ‏ وبمعادلة 
بسيطة نجد ان عمر النهضة التي 
نعيشها اليوم لا يزيد على ثلاثين سنة.. 
لقد عملتا في صمت دون ان تقول 
سنعمل ويسنعمل فتحن ما تعودنا القول 
قبل العمل.. وقامت الدولة يما تستطيع 
أن نؤديه لخدمة ال مواطتين فأنشانا 
السناديق الثلاثة التي اسهمت بقسط 
كبير في بناء النهضة السعودية وهي 
المستدوق الزراعي والمصستدوق 
الصناعي وصتدوق التتفية العقاري»: 

وكل ما أنفقته الدولة من منات المليارات 
ف فسذه الصتاديق حتى يلغت آلف 
مليون دولار تقريبا دون منة ويالتساوي 
ويدون تفرقة بين مواطن وآخر كان 
عرده لمصلحة المواطن كي يسعد بحياة 









هانئة مستقرة يعيشها اليوم بحمد الل 
وقد لا يشعر المواطن بالفارق الكبير 
الذي حدث بين الأمس واليوم غير إن 
الذين عرفوا المملكة قبل عشرين سنة 
وزاروها اليوم يدركون ما حدث من 
تطور شام ل وسريع يعد بمثابة معجزة لو 
قارناها بغيرها من نهضات الدول 
الاخرى. 

وقبل كل هذا وذاك نحمد الت العلي 
الكريم ان وفقنا لاسمى واجل عمل قمنا 
به وهو مشروع توسعة الحرمين 
الشريفين وتطوير وتحسين المدينتين 
المشرفتين مكة المكرمة والمدينة المنورة.. 
ولو اردت التحدث بالتفصيل يطول 
الشرح ولكني اوكل هذه الايضاحسات 
لوزارة الاعلام التي تقوم بدورها بشكل 
ملحوظ في هذا المجال حيث كثيرا ما 
أشاهد على شاشة التلفاز من 
الانجازات والحسناعات ما يثير الاعجاب 
غير أن ترسيخ هذا المفهوم في اذهان 
الاجيال يحتاج الى متابعة دائمة 
وامامي وزير الاعلام ليعمل على 
مواصلة هذا الدور عبر جميع وسائل 
الاعلام. 

كما اورد الملك المقفدى فهد بن 
عبد العزيز في حديثه لمحة عن صفات 
المجتمع السعودي فقال: 

مجتمعنا ولله مزيد الحمد تسسوده 
المحبة والصداقة والالفة والترابط بين 
جميع أبنائه فحرية العمل مكفولة 
للجميع وحرية الفكر مكقولة للجميع 
طالما انه ضسمن اطار العقيدة 


الاسلامية.. وعلى سبيل المثال في مجال 
التنمية العقارية ‏ يمنح المواطن 


الأرض دون مقابل ويمنح قرضا طويل 
الآجل مريح الأقساط دون ارياح. 

وفي مجال الصناعة ‏ تساهم الدولة 
بمثات الملايين ثم تتخلى عن اسهمها 
للعاملين في تلك المصانع يعد ان تستعيد 
خزيئة الدولة اسهمها وهذا يحتاج الى 
وقت طويل وني خلال بضع سنوات 
يصيح المواطن هو المالك للمشرو ع. 

وقال ايده الت 
أعيش فيه والمس كل هذا الواقع بنفسي 
وأبني الحديث على وقائع وشواهد - 
وعلينا ان ترفع ايديضا الى رب العزة 
والجلال بالشكر والحمد ١اناء‏ الليل 
وأطراف التهار. 

ومضى خادم الحرمين الشريفين 
يقول في حديثه لأخواته وابنائه 
المسواطتين: لقد استقاد المسواطن 
والحمدش وآفاد الدولة ولهذا فان الدولة 
لم تخسر شيا استفاد منه المواطن. 

لقد زاد الانتاج المطلوب وجوده ف 
الوطن وتحقق الاكتفاء الذاتي ووجدت 
الصناعة المدلية التي تستطيع ان 
تغنيتا عن استدراد أهم ما يمكن وهى 
المواد الغذائية ١‏ 

وكثير من الاخوان 


انى اتحدث من بلد 


الذين هم فو د 


سن الخمسين أو الستين أو الذين * 


سمعوا من ايانهم اي من الحوائهم 
الآكبر سنا ريما انهم يدركون هذا 
الادراك الكامل. 

وتابع حقظه الت يقول: نحن في نعمة 
كبيرة جدا قليس هناك شيء يؤْكد أو 
ينفذ لرغبة الحاكم بالذات ا 


أأمرا معينا ويريده لنفسه يطريمة 


باخرى بشكل لا يتقفق مع كتاي الله 
وسئة رسوله يل العكس صحيسح 

فالقضاء في هذه اليلاد الي دم 
ويتحكم في ي قضية شرعية ولايتدخل 
ني شنونه احد لا من قريب ولا من بعيد 


نهم ابلأ 
00 م 


وما يقوم به ولي الأمر اومن اوكلت اليه 
اي مسئولية هو تتقيذ ما تقرر شرعا 
تننيذه وهذا من اول الامور التي تعتز 
وتفتخر بها هذه البلاد وعلينا شكر الله 
على ذلك فرب العزة والجلال قال «لئن 
شكرتم لأزيدنكم.. 

فالشكر لت هو الواجب على الانسان 
اذا اختلى بنفسه ورقع يديه وطلب من 
ربه العفو والمغفرة لآن يني أدم اقرب 
للخطأ من الصواب. 

واضاف خادم الحرمين الشريفين 
يقول. من هذا المنطلق نحن كمواطتين 
نعتز ونفتخر يما قام يه المواطن من 
مساهمة مع الدولة. فقد شارك بالأعمال 
البناءة حتى أوصلنا وطتنا إلى ما وصل 
اليه الآن. 

وأردف حفظه الت يقول: لا نعتقد 
اننا وصلنا الى ما نريد ولكنتا وصلنا الى 
اكثر مما كنا نتوقع في بضع .سنوات. 

واشار رعاه الله الى ما يحدث في 
العالم من أزمات ومشكلات والى ما 
يعيشه مجتمعنا من امن واستقرار 
وارجع ذلك الى التمسك يالعقيدة 
الاسلامية المستقرة في النفوس والتي 
هي السبيل الوحيد الذي يسركن اليه 
الانسان. ودعا الله تعالى ان يجعلنا من 
عباده الشكورين وان يررقتا شكر 
تفمية. 

وتناول خادم الحرمين الشريفين قي 
حديثه الى اخوانه وابنائه المواطنين ما 
حققته المملكة من انجازات شاملة خلال 


يتحقق || لل قي 


الستوات الماضضية وقال أيده الله: كلنا 
يعلم ماذا كان عليه مستوى التعليم 
عندنا قبل حوالي خمسة وعشرين عاما 
وما هو مستواه الآن وكنا فيما سيق 
نستمد ما نريده من اساتذة وسواهم 
من عدد من اليلاد العربية التي كان 
لديها الامكانات وما يخلت بشيء ولكنها 
امدتنا يالرجال وامددثاها بالمال. 
: ومستوانا العلمي الآن مشسرف 
والحمدنته من ناحية الاطباء والعلماء 
الذين يتخرجون افواجا من كليات 
الطب والعلوم او من الكليات العسكرية 
المختلفة. ومعروف ان جامعاتنا محل 
افتخار لأنها جامعات تهتم بالناحية 
العلمية. 

وكذلك الإمر في الجانب الزراعي 
والصناعي حيث بلغت المصائع لكثر 
من الفسين واربعمائة مصنع حتى أن 
الانسان يستغرب عندما يشاهد على 
التليفزيون أشياء كثيرة ويعرف انها 
صناعة سعودية مئة بالمئة. وهذه نعمة 
كبيرة اذ اننا استغنينا عن استيراد 
معظم ما نحتاجه ومع ذلك فائتا لا نمنع 
احدا من أن يستورد شيئًا من خارج 
البلاد الا انه لاا بد من حماية الصصناعة 
المحلية التي لا تقل جودة عن الصتاعة 
التي نستوردها من خارج الوطن. 


وأضاف حفظه الله ان المتشأت 
الصناعية ليست هي المهم سواه كانتت 
حكومية أو آهلية لكن أهم ما يلفت 


خادم الحرمين الشريفين يوجه حديثا شاملا لأبنائه واخوانه الإاطاك 


ساد 0 لل ام سات 3 ج .9 


علاقات المملكة جيدة 
ولا لك تس 2 المعاملة بالثل 
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رالدول 


58 ل مجلس التعاون ن مجحائسة ومادواته] 
كل النحاع لقمة سقط 


متماظة ونتمنى 


نظري أني أرى سواعد أيناء الوطن 
هي التي تدير هذه الامور. وهذا في 
نظري أهم شيه يجعل المواطن يعتز 


وتتاول خادم الحرمين الشريفين 
رعاه الله ما شهدته مدن المملكة من 


تطور واتساع عمراتي وآشار الى أن 
مدينة جدة على سييل المثال كانت قبل 
حوالي ثلاثين عاما محاطة بسور ولا 
يسكتها الا عدد قليل من السكان وقد 
أصبحت الآن الأماكن التى كان لا 
يسكنيا احد أصبحت من افضل 
الاماكن للسكن. 





وقال خادم الحرمين الشريفين ان 
التطور الذي حققته هذه البلاد خلال 
قترة قصيرة يلمسه بشكل كبير من 
زارها قبل عشرين سئة او اكش ثم ٍ 
يزورها الآن. 


وأثسار حفظه الل إلى ما أبدته 
مجموعة من الخيراء والاساتذة من 
عدد من الدول الغريية الذين قاموا 
بزيارة للمماكة تنقلوا خلالها في مختلقف 
المناطق ورغيوا ألا تستضيفهم اليلاد 
ان أن العادة والحمدلت اذا جاء غريب لا 
بد أن يستضاف سواء من قبل الدولة 
أ المواطنين الا ان ذلك كان من 
شروطهم وآن يؤدن لهم ان يذهيوا الى 
أي مكان يريدون. 


ويعد أن قاموا يجولات في اليلاد من 
الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى 
الغرب ثم عادوا الى بلدانهم ويعثوا 
يكتاب قالوا فيه ان الثيء الذي لمسناء 
في بلادكم لا يمكن ان يتحقق الا خلال 
قرن. اما ان يتم في بضع سنوات فهذا 
شيء من اعاجيب الزمان. 


واضاف ايده الله أن هؤلاء 
الاساتتة قد ايدوا رايهم بعد أن 
شاهدوا ما تحقق في مجال شق الأنفاق 
في الجبال الشاهقة وجلب مياه اليحر 
المحلاة الى المدن الساحلية والداخلية 


مما يجعل المملكة من أكثر اليلدان 
استفادة من تحلية مياه اليحس. 
وتطرق رعاه الله الى مساحة المملكة 
الكبيرة اذ أتها قارة شاسعة وصحاريها 
ولت الحمد فيها الخيرات والثعم 
الكثيرة. واكد ان المملكة سائرة في 
طريقها المستقيم لا تخشى لومة لاثم 





والكل امن على ماله ونفسه وعرضه ولا ٠‏ 


يمس أنسان بشيء الا اذا اساء لنقسه 
وعندثذ قهو الجاني عليها. 

وقال خادم الحرمين الشريفين ليس 
لدينا قانون وضعي ولا تمسك بأشياء 
قايلة للمد والجزى الا التمسك يكتاب 


اش وسنة رسوله. ٠‏ ونحن نعتز ونفتخر 


أنذا تتمسك يهما ‏ 
واضاف حقظه الل قائلا: ليس لدينا 


حقد على أحد ولا ريد أن يكون لننا 
مشاكل مع أحد ولم تعمل ضد أأحد لا 


من قريب ولا من يعيد . 

وقال اننا نكن كل التقدير والاحترام 
الكاملين لامتنا العربية كما اننا نحترم 
امتتا الاسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربها ونتمنى لها الخير ولا نريد من 
بقية العالم الا المعامئة بالمثل والاحترام 
المتيادل. 

واكد آيده أل ان علاقات المملكة مع 
غيرها من الدول علاقات جيدة.. وقال 
ليس بيئتا ولله الحمد وبين أحد علاقة 


سيئة الاامن يريد أن يسيء لنا قهدذا شيء 
يتعلق يه. 

آما نحن فلا يوجد لثا علاقة سيتة 
من أحد ولا نريد ان يكون لنا علاقة 
سيئة مع لحد. 

واشار خادم الحرمين الشريقين الى 
الروايط الوثيقة التي تجمع دول مجلس 


التعاون لدول الخليج العربية وقال انها 
دول متجصسائسة وعاداتها وتقاليدها 
متمائلة. ولا يخرج هذا عن نطاق الامة 
العربية ولا عن نطاق الجامعة العربية 
بل بالعكس فتحن جِزء من الآأمة 
العربية ونأمل للدورة القنادمة لقادة 
دول المجلس التي سيستضيفها جلالة 
السلطان قايوس كل النجاج. 
وأضاف قائلا: بحكم ما حضرته من 
اجتماعان قاني اؤكد ان هدقها دائما 
هو اليحث عن الأصلح وتطوير الموجود 
ألى ما هو أفضل. وقد استجدت الآن 
تجمعات عربية متناسقة ومحيبة 
للنفوس في الاطار العربي وذحن جزم 
متها وهي جزء منا ‏ 
وقد رأيثا أن الدول الخليجية قد 
انجزت اكثرمما كنا تتوقع يسبب الآلفة 
والمحية الموجودة يين هذه البلدان. 
وهذا ينطبق على الدول العربية كلها اذ 
انها تسمائد بعضها وتصب 3 الجامعة 
العربية وعندما أتكلم عن دول الخليج 
فان ذلك عائد لمعرفتي بها اكثر. ومأ من 
شك أن هناك يعض الأمور تحتاج الى 
شيء من الوقت وقد يكون هناك بعض 
الاختلاقات لافي الراي ولكن في التطييق 
وكل عام يسيق مؤتمر القعة مؤتمرات 
مختلفمة لوزراء الشارجية والمالية 
والاقتصاد والصناعة والتجارة 
والاعلام وسواهم مما تتج عنه العديد 
من الاتفاقيات المقيدة. 




















ا ا 0 لالس اسان متام 3 


الاندية الايام 
“المباريات في سنغافورة بشيء من 
الاهتمام للخروج في نهاية الامر 
ببعض اللاعبين النجوم حيث 
يحملون معهم تسخا جاهزة من 
عقود العمل.. ويركزون على متابعة 
قرق شرق أسيا ويصفة خاصة 
كوريا الجنوبية والصين. علما بأن 
ثلاثة من افراد منتخب الصين 
المتواجد الان في سنغاقورة 
يحترفون اللعب في يوقوسلافيا 
وعلى رأسهم المهاجم ليو هيواتغ 
الذي فرغ لتوه من مشاركة نادي 
بارتيزان بلقراد . 

ويدور تنافس كبير على ديئمو 
الوسط المهاجم يمتتخب كوريا 


الاوروبية هذه 


0 كيم جو سونغ م 
الجنويية كيم جوسونغ (رقم 26١١‏ 
والذي سبق وان حصل على لقب 
أفضل لاعب ف يطولة الامم 





راد التعادل ١/١‏ الذي انتهى 


وتتحقق هجمة اخرى مماثلة 












الأرضية العرضية. 





الاسيوية الاخيرة بالدوحة . 


0200 الصصلوي رئيس وفد الامارات : 

















































منطقة الثماتي عشرة لينال كرتا وقبل ان يطلق الحكم صافرة 2 5 في وميه 0 
به لقاء منتخبنا امس امام منتخب 2 القطر وانقذها النعيمة ايضا الى اصفر بعد تعطيله اللعب ويجري وشهد الريع ساعة الآخير من النهاية حدث ما لم يكن بالحسيان | :2 لا -- ل اسمس لت اللصية 
قطر الموقف تعقيدا والأمور حرجا.. ضرية د منتخبنا في الدقيقة 78 من هذا المباراة محافلة قطرية جادة وسجل المنتخب القطري هدف السيد عبدالرحمن الحساوى وأشار الحساوي الى أهمية الحذر القدرة على قلب موازين اللعب 
١‏ فلم نكن اطلاقا بحاجة الى خسارة ‏ ).. القطارييا.. ولاح ا الشوط اول تغيمر حيث خرج ماجد لتسجيل عدف التشايل وس التعادل عن طريق منصور مفتاح رئيس وفد الامارات اكد ان مبارا 0 خلال مياراة اليوم حيث وصف وارهاق الخصوم بالسرعة وقال انه 
نقطة تساهم في تعثرتا وتحد بشكل فرضلة ‏ ثمينة امن كرة 3-0 عبد الله ونزل بدلا منه يوسف صيحات جمهور منتخب كوريا الذي استغل تقدم الدعيع من مرماه فريقه امام المنتخب الصيني صعية يرجو ان تكون ارضية الملعب هذا 
8 كيير من مناقستنا على التأمل بل غلانها الدفاع القطري و إصنابة جازع الجنوبية الذي يهمه ان تنتهي وسجل هدفا يراسه بحيث سقطت جدا على فريقه لكنه قال بأن الامل الفريق الصيني والكرة الشرق اليوم في وضع طبيعي حتى لا تؤثر 
2 وتترك مصيرنا بيد الآخرين تعتمد حارس مرماه ولكن لم يستتمر والمباراة خلال فشرات الشوط المباراة بالتعادل بحكم ان النتيجة الكرة خلف الدعيع معلنة هدف كبير في ان يكون الفريق قد استفاد اسيوية بأنها تحمل الكثير من على مستوى فريقه بشكل خاص. 
على نتائج الفرق وعن ماذا ستسفر الوضع الذي كان عليه الدقاع الثاني استمرت على نعط الشوط لمصلحة فريقه . : التعادل والذي كاد ان يتحول الى من مشاهدته للفريق الصيني خلال 
- مبارياتها.. ومما يزيد مرارة الوضع وعموما اللعب من الفريقين لم الاول سيطرة سعودية وهجمات ومنتخينا تحققت له وسط هذه | فوز؛. لقائه بالفريق السعودي وتمنى ان 
علينا ان زمام الأمور بيدينا وان يكن على درجة عالية من التنظيم ولا مرتدة قطرية بالغة الخطورة.. المحاولة القطرية عدة فرص لم لا يخرج الفريق الصيني مفاجأة 
النقاط هدايا تسلم منا يعد ان التركيز والدقة امام المرمى وال 0 وهجمات المنتخب السعودي كانت تستثمر الاستثمار الجيد نتيجة اخرى قد تطيح بأمال فريقه في 1 9 
2 تضيع فرصا بالجملة لتاكيد الفوز اضاع محيسن 0 0 ل تعتمد على الكرات العالية والكرات التسليم العشوائي. المناقسة القوية على مقعدي التتهل المدرب الصيتي اظهر تحفظا 2 للبعض انها مباريات سهلة وهي 
- وتعزيزه ولكن الكرة هذا حالها غالب الدليقة يلعيها ادج المرمى في 21111 واضحا ولم يحاول ان يزيد على عكس ذلك وقال ان مشاهدته للقاء 
ومغلوب ومتعادل!. 0 5 ل قوله : ان مباراتنا امام الامارات الامارات وكوريا الشمالية اظهر له 
نذ اليداية والتفوق لصا ورد متنتحبي 0 0 - 5500-7 3 1 اصلة المشوا ان الفريق الاماراتي يلعب كرة 
: يقتري الام ٠.‏ | 'كرة ليها متهيو مفتباح بين في مباراة مهمة النتيجة ا 6 
طريق ستمتدوة: حمود في الدقيقة المدافعين ولكن براعة الدعيع'نقذت ش .ل 0 إل يعد ان تخطينا اصعب الفرق 2 فائه سيحاول الاستفادة من بعضص 
: الرابعة عندما سجل الهدف الأول الوضبع . 0 «منتخبنا الوطنيء واشار المدرب النقاط التي يرى اتها تنقص 
اثر ضرية حرة مباشرة وصلت من ورفض سعدون حمود والشوط 5 الصيني الى اهمية الحذر من كافة الفريق الاماراتي دون ان 
عبد الجواد الى محيسن الجميان  ١‏ يلفظ اتقاسه ان يسجل لمتتكيدي المباريات خاصة تلك التي تبدى | يوضحها. 
الى سعدون حمود عرضية لعبه | هدقه الثاني.. بعد ان تباط في 
3 براسه في المرمى على يسار الحاوس استلام كرة عرضية من محيسن 
5 التطرى وساعده على تسجيل وتجاوزت ماحد لتنتهي الى ضرية 
الهدف التمركز الجيد ورد منتخب ركتية لم يستفد منها. 
2 قطر على الهدف يهجمة لعيها ورفض ماجد عيد الله المراقب 
5 مع مقناح براح لك واد يعد ان فلت من رقابة المداقصسين 
1 الدعيم. 0 تسجيل الهدف الثاني بعد كرة 
3 1 يعد ذلك الضغط من سريعة وواققه في التهايية سعدون 
لاعبى متتخبنا وعكس محيسن كرة حمود الذي لعب الكرة قي يد حارس 
3 عرضية في الدقيقة 5 التقطها المرمى وترتد مرة اخرى دون 
5 الحارس القطري حاول يعدها متايعة الى ضرية ركتينة:.. لينتؤي 
. القطريون تغطية الهدف ولكن وقفة تعدها هذا الشدة 5 الدب بدأ التلفزيون السنغافوري وفهد الحويماني (مقدم) وعماد 
: الدقاع ومن خلقهم حارس المرمى يهف :واحد مسابل لا.ثي » ويعيد في عرض المباريات التى لعبت ‏ الصقير (معد) وصالح الباحوث 
50 منعهم من تحقيق مبتغاهم وهذا مستوى متوسط من الفريقين. حتى الان بعد يومين من | (مصور) ومساعد السعدون 
5 الموقف الحساس للمياراة لم يمنع تنتوط الثاني انتهائها حيث قام مساء السبت | (مونتاج) جهودا واضحة في 
5 عبد الله صالح مداقع منتخيتا من كاد محيسن الجمعان ان يسجل الماضي يعرض لقاء فريقنا | متايعة ورصد كل فعاليات 
5 اخراج الكرة خارج الملعب من اجل في يداية هذا الشوط هدف التعريز الوطني والقريق الصيني ومساء ١‏ التصفيات. 
ا اه الفرضة للاعت منتقب قطن 5 السعودي بعد ان جنح يكرة اتتهت الاحد قام يعرض لقاء قطر فيما يدا التعاون واضها بين 
علال جعي لهذ التتلاع لازم من يد حارس المرمى القطري الى ع 1 0 0 5 حيث تعادل خارج التشكيلة لاصابته هو الا مصيح فيما يعتمد ثتائي الهجوم مكوديا الجتويتة . 558 ا اندي التقرنيتي الشدودي 
اح 0 | ضرية-ركتية انتهت بعد ارتدادها الييم يلتقي في الساعة اليمج القديس لكي امام أكتوريا ...بيد مشلل::.النتغدادات :الفريى ٠١.”‏ .علن: نل" الكرات الهم رذ ااخل: ملعب التلقزيون السنفاقوردي سوف | وقريق العمل بالتلفزيون القطري 
9 والذى ا ل ا الىرخطا على شعدون حمود لصالح 3 مساء بالتوقيت المحلي لستغا | إإدمالية وكسب مندخب الصين | الاماراتي منتظمة للعب هذه | الخصم للركض وراعها ومعالجتها يواصل عرضه التسجيلي | الاداراتي من خلال تبادل 
3 الملعب الموحلة بالاسطار والتي ' المنتخب القطري الذي بادل الهجمة الثانية ظهرا بترقيت المملكة 007 2 سم وها المياراة وهم شاهدوا عطاء الفريق في المرمى الا ان الفريق الاماراتي للمياريات في ايام الراحة. المادة المصور: ا المساهمة ِ 
- 5 ساهمت في اعاقة الكثير من الكرات يهجمات ابطل مقعول معظمها المتتخب الاماراتي ونظيره الصيني هما يعودان لاستثئاف لعيهما الصيني امام المنتخب السعودي خلال المباراة الماضية لم يحسن - استغل معظم الزملاء تسجيل مها كل فريق عمل قٍِ 
3 الارضية.. 200 ١‏ أحمد حميل ومحمد عبد الجواد. . في ثاني مباريات الفريقين ضمن للمباريات عقب اخمسة ايام من وذلك سيقيدهم كثيرا .. اذا له 37 تطبيق ذلك بشكل حيد للبطه الذي الاعلاميين يومي السبت والاجد الاسيايادء من التجهيزات 
1 واجرى المنتكت القطري اول واضاع في الدقيقة الخامسة فهد مباريات التصقيات الاخيرة لكأس ار 30 المتوا اصلة حسب الجدول لمدرب الامارات السيد زاجالو صاحب اداءهم خاصة لاعبي الماضبين وهما اول ايام الراحة | المختلفة التي يملكها كل منهم. 
تغبيرله في الدقيقة ١؟‏ عندما اخدت . | الهريفي فرصة ثمينة لعيها فييد ل( العالم (-116م ايطاليا) وذلك عن | إرى إإدم وات 200 «برازيل» من اعطاء تعليمات اكيدة | عتطقة الوسط. في التصفيات بالقيام بجولة على 3 خلا جدول التدريبات المعد 
عادل.خميس «المصابء واتزل يدلا حارس المرمى عتدما وصلته من قازة اسيا والتي: بدات .منافيساتها ا الفريق الاماراتي قد يستجد | بتّخذ الحيظة والحذر وعدم الم عه و بك الاسواق والمراكز التجارية التي | لتدرييات الفرق من اسم القريق 
١“‏ هنه اللاعب المقضرم خالد سلمان محيسن الجمجان. : الخميس الماضي في سنخامنة | على خارطة اسماء غير تلك التي أ الاتدفاع اللامسئول داخل ارحب | اله القريق الصيتي اظهر بأنه تعج بها ستغافورة. السعودي الذي يجري تدريباته 
5 وقد لوحظ على منتخبنا تركيزه خلال واجرى بعدها مباشرة المتتخب : حسب قرار الاتحاد الدولي لكرة شاركت ف المباراة الماضية ويالتالي الصيني تحسبا لارتداد سريع فريق مكيف قهو يمتلك لاعبين - يبذل الزملاء في قريق | على ملعب جاص (جلم باسار) 
3 هذا الشوط على الجهة اليسرى من 5 التغيير القات والا+ القدع في 0 يوليى/ تموز الماضي ستغى اسماه شاركت ق المماراة صف بالشراسة دائما ما يتسبب مهرة وأيقاعا جماعيا سريعا وتحكما التلفذث.: “الذع دق فيما ابدى عدد من الفرق تبرمه 
1 ل 1 ال القطري التفيم. الشاتي والآخير الحاسم لمسالة الخلاف على كيفية 3 اركت يي لجار 3 5 بالكرة وفى فريقا عاديا اذا العمل التلفزيوتي الذي يقوم 00 
' ناحية محيسن الجمعان والذي عندما خرج خالد سلمان ونزل بدلا وو او 0 الماضية حيث سيشارك ناصر | في تصدع جدار الدفاع. ّ وت ع د باعداد رسالتين للقناة الاولى | من بعد المسافة التي تفصل 
ب عكس في الدقيقة 6” كرة عرضية مته يوسف اسماعيل. اقامة الدور الثاني من التصفيات خميس عقب رفع الايقاف الدولي ةا المتطقة الخلفية للامارات 





كان الدقاع القطري اقرب لها من 
قهد المصبييح. 
وتتحقق في الدقيقة 77 اخطر 
الهجمات القطرية حيث عكس 
الدهام كرة عرضية انقذها التعيمة 


ببراعة الى رمية تماس. 


وفي الواقع ان الريع ساعة 
الأول من هذا الشوط قد شهد 
تقدما سعوديا دون نهاية سليمة 
للهجمة وفي المقايل كانت هنساك 
هيمات قطرية مرتدة انقذ الدعيع 
أحداها يعد خروجه من خارج 


بين الفرق الستة. 
19 لقاء الامارات والصين هى 
اللقاء الوحيد اليوم وهو يأتي بعد 
أن لعب الفريقان الاماراتي 
والصينى مباراة واحدة كانت 





عنه وقد يشارك فهد خميس يعد أن 
اصيح جاهرا يدنيا حيث كان 
يعاتي من شد في عضلة الفخذ 
الخلفية متعه من لعب المياراة 
الماضية وقد يكون زهير بخيت 






متمثلة في مبارك غائم وشقيقه خليل 


نتسم بالحيوية والنشاط والتنظيف 
السريع ويحاولون دائما استثمار 
طريقة اللعب 58-14 في سد 
كل الثغرات المؤدية لمرمى محسن 


مارست الضقط على مرماه ولم تتح 
للاعبيه امتلاك الكرة والتحكم فيها 
بالاضافة الى اعتماده على بعض 
العتاصر الجيدة في خط الهحجوم 
خاصة جتاحه الايسر. : 

















عبدالعزيز الرويشد (مخرج) 
وعبداللة المسلط (معد) ومحمد 
خيرى (مقدم) وصالح العرقج 
(مصور) والزملاء في القتاة 
الثانية خالد الدوسي (مخرج) 


.دقيقة وهو ما انعكس ايضا على 


يينهم وبين بعض الملاعب التي 
يستغرق بعضها مسافة 76 












الاعلاميين الراغيين في حضور 
تلك التدريبات. 
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اعلنت اسماء الحكام لكأس لاد وددري الاولى 


زلجالو يعلن بكل ثقة 


رين للتعادل مع قوري العبن والفوز على السعودية وقطر 


السيد زاجالو مدرب 
منتخب 0 بائه كان حريصا 
على التعادل او على الاصصح فقد 
رتب لان يتعادل مع الصين كما هو 










اي 7 لك 





سنغافو ريات 








كوريا الجنوبية تسفى الاستضانة كأس العللم ! 









- المراهتون من الجماهير على 




















.عن غرابة المراهنين في ستغافورة 

هو التراهن على من يلعب من 
الجهة الشمالية والجنوبية ومن 
ستكون ضرية البداية وغير ذلك 
من التفصيلات الدقيقة التي 
دهدف منها التوسع ف المراهنات 
من اجل مزيد من كسب المال غير 











الحال حينما يلاقي منتخب كوريا 
الجنوبية وكشف السيد راجالى انه 
وضع في حساباته مسبقا الفوز على 
الفريقين السعودي والقطري وانه 
بذلك يكون قد جمع نقاط التأفل 
(السيع) واشار زاجالو الى ان اي 


3غ هدرب لا بد أن يقوم قبل دخوله 







اعلنت لجنة الدكام الرئيسية 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم 
أسماء حكام الدور قبل التهائي 
لمسايقة كنس الاتحاد والاسيوع 
الثالث لدوري الدرجة الاولى وقق 


المشروع . 7 لاي بطولة بترقيبٍ اوراقه واعطاء يي ما يلي. 
5 - كان آخر الاعلاميين وصولا الى الامور تصورا يتفق مع قدرات 
سنغافورة متدوب مجلة الحرى 33 فريقه لذلك فانا ارى أن الامور © الخميس: 
يلاحظ المراقبون | لاهتمام الثانية على التوالي يعد ان لعبت الوطني ومندوب جريدة اليلاد © سوف تكون في وضبعها الطييعي القادسية < الرياض - الدمام 
المترايد الذي ايدته البعثة الادارية كوريا الجنويية في المكسيك قيل ومعلق 'التلفزيون الاماراتي وقد 8 بالنسية لي حينما اتعادل مع الصصين مساء. 


النتخب كوريا الجنوبية في 
سنغافورة متذ وصولها الاسيوع 
الماضي بأن يقدم الفريق أفصضل 














ثلاثة اعوام . 


اما اسباب هذا الاهتمام فانها 

















مجموعة : ببي ولت الامدكية 11/8 










3 ونوه زاجالو الى امكاتية حدوث اي 


احتمال لكنه ييقى اكثر المهتمين في 



















































برظونة يدفع 1١/8‏ مليون 
دور لشراء #اودروب من 































(فيفا) ان 57 حكما سيشاركون في 





اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 


محمد الشريقف د محمد قودة - 
عاشور أيوجروين - علي الشمراني 






































عمان يلاب 
نجبار اليوم 


وصلت الى عمان في ساعة مبكرة 
من صباح امس بعثة منتخب 
زتجبار لكرة القدم لاجراء مياراتين 











ماعنده خلال ارتم وي 0 ...00 تشود للامال التي تعلقها السلطات الوفد الاعلامي السعورئا ىد © أن تصدق تصوراته التي رسمها ال المي ا 35 
0 الكورية على هذه المشاركة لتعزيز تقا من امكاة دح د مدر [) لفريقه. عصرا. - 
الادوار النهائية لكأس العالم للمرة الطلب الذى تعتزم تقديية لاسا وائقا من امكانية تعويض هذد 8 3 
ب الدي تعتزم تقديمه للاتحادر الخسارة قياسا بمشاهرته لا 59 0 محمد الشريفا 3 ل - 
الدولي لكرة القدم لاستضافة كلس قدمة.. القريق . والفرة .الله محمد الشتيقي ‏ ايراهيم العمر احد * التعاون ‏ المديتة. 
0 الذي سيقام عام 005؟ ل 00 الاخرى - محمد التوقل - سعد ربيعة.. عصرا. 2 
ستوم الي حتى ن ققل عن الفيحاء * العيون ‏ المجمعة: معتوق بغدادي ‏ علي موبى 5 
لمتحت 0 ا شمرات 
ناا 1لا 0 : : عصرا الشمراتي ‏ - موبى عسيري - 6 
م كان نجم الوسط السعودي قهد عاشور ابوجروين. 17 
ع الهريفي اول لاعب في التصقيات محمد اليشرى - حامد 
١‏ 111 وصولا للشباك بعد تجاحه في السريحي - عبدالله الكثيبي - 1 
وكا ا تسديد ضرية الجزاء التي يوسقف الدريس 1 
كروي احتسبت لصالحنا ضد المتتخي الوطتي * هجر تيوك عصرا 88 
قار منتخب كوريا الجنوبية على الصيتي في الدقيقة *؟ يينما جاء عبدالله عياس ‏ يدر الحماد - - 
منتخب كوريا الشماليه بهدف الهدف الثاني عن طريق ضربة متاور القايد - محمد عسيري 1 
مقايل لا شيء رافعا بها رصيده الى جزاء احتسيت للصين ضد متتخيناء © الجمعة " 5 
ثلاث تقاط .. ومتصدرا فرق الوطنى في الدقيقة 34 نجح ماي الهلال * الاهلي - -- 
البطولة حتى الان .. بك شو في تسجيلها وفي اضاقة الهدف الرياشن: مساء. 
جاه هدقف اللمياراة في شوط )ب الثالت 3 ف التصفيات حتى ما قبل عمر المهنا ‏ عبدالله الخالدي - 5 
المباراة الاول ولم يستطع الفريق م لقاءعي الامس وسجلت في الدقيقة عيدالله العقيل ‏ سعد المطوع. 
الكوري الشمالي الاستفادة من سس "" ويذلك فقد بلغت اهداف الخليج * التجمة ‏ الدمام 
الفرص التي اتيحت له خلال التصفيات خلال اربع مباريات عصرا. 5 
الشوط الثاني والذي شهد 'تفوقا ثلاثة اهداف ققط جاه اثتان متها دليم القحطائي - عيدالعزين 8 
ملحوظا له لتحقيق التعادل حيث عن طريق ضربتي جزاء. العيدان ‏ حمد الخريوش ‏ خميس 53 
حافظ المنتخب- الكوري الجنوبي 0 3 3 
يد شركة الج سح بالرياض انمهء: 
ل لرها عن - 
للفسرة ب ص ١‏ 


يوفنتوس ادارة ميباريات الادوار النهائية وديتين مع المنتخب الوطني الاول 
لكأس العالم والتي تيلغ +5 تكون الاولى اليوم الثلاثاء والثانية 
جتنيف - رويتر .. مباراة.. ولاول مرة في تاريخ يوم الجمعة القادمة ضمن خطة 0 
قررت هيئة تحكيم تابعة للاتحاد | البطولة سيتم اختيار 51 حكما أعداد المنتخب لدورة كس الخليج الي ل 
الايروبي لكرة القدم ان يدقع اضاقيا آخر ليكوتوا يمثاية العربي العاشرة بالكويت . 0 
برشلونة الاسياني تلاثة ملايين الاحتياطي الجاهز للتقدم يدلا عن عيذ وكان المنتخب الوطني 4 

قرنك سويسيري (1.8 مليون دولار) اي حكم يتخلف من المجموعة الاول ‏ لكرة القدم قد انتظلم يوم. بكسي ١‏ 

لشراء المهاجم الدنمركي مايكل | الاساسية. وذلك يجائب ستة حكام 8 امص في بداية مرحلة التجميع ٠‏ 
لودروب من يوفنتوس الايطالي وهو 1 محليين من ايطاليا للعمل كرجال 2 يطولة كأس العالم الرابعة عشرة التمهيدية بمجمع السلطان قابوس 

اقصى حد مسموح به لانتقال | خطوط . لكرة القدم . الرياضي بيوشر بعد اختيار 15 ع 

اللاعبين بين اندية دول المجموعة ولقد تقرر ان يتجمع كل هؤلاء ويتوقع ان يعلن القيقا عبر لجنة لاعيا يمثلون النواة الاولى للمتتخب 3 
ات ستشريي ‏ السعرالتدي.:.01,64 ران #6 الادروبية . الحكام في ايطاليا قبل شهرين من 20 الحكام اسماء المرشحين قبل فتر | همن مينهم ثمانية لاعبين تم 
تسعدهكم دهنما يسيادنها ومميب ناحتها وقد تعين ان تحدد الهيئة سعر يداية البطولة وذلك لاجراء سلسلة كافية من حلول شهر ابريل القادم اختيارهم من' المتتخب الوطني 
اللاعب الدنمركي بعد ان رقض | من الفحوصات الطبية وللقيام وذلك حتى يتمكن المقتارون من للشباب الذي شارك في دورة 
يوفنتوس عرض برشلونة وقدره بزيارة الملاعب التي ستقام عليها السقر لايطاليا ف الوقت المثاسي . الصداقة الدولية الثاتية للشباب 
5 مليون دولار لشراء لودروب : والتي اختتمت بالسلطنة مؤخرا . 

5 الذي حل محل الانجليزي جاري | . جا يه تحاودوت وت 0007 

الشكر اش انال الاح ال || فشول انجئخر! الادوار النهانية يثير مخاوف اتحاد ميخ 

توتنهام . 2 


السيارة الت -حازيث على اعجماب البمميع 
السعرالتقدي:.-585 يال 6د 


كما امرت الهيثة بان يدقع 
برشلونة 8.٠٠١‏ فرنك سويسري 
4.8٠0(‏ دولار) وهي تكاليف التتلر 

















كرة القدم !! م 





أدى تأهل منتخي انجلترا لكرة 










- هه 2 4 
: 5 المخام كل عط آكء سضثشري نوكن في المسالة !! القدم للادوار النهائية لكاس العالم ام 
2 متيوة صلاية - تعمل - إتساج 6 عقب تعادله الاخير مع بولندا في 
. قطع العيار متوفرة . السعوالتكدي: 1 ريال عد البطط اشر ا |[ أخر مبارياته التمهيدية ضمن فرق ع 
ل ا ْ المجموعة الاوروبية الثانية لاثارة ١‏ 
© مضموتة فنيا لمدة سئتان أو 2 رشان للسم_اعاره أم ب اللوحبات واللسشارة . 0 3 


المخاوف في دوائر اتحاد الكرة 


لمافة 66رء؛ كم حسب الاتيليزي من تدفق الاف 


ه- اا يه 


جخرال موتورز ٠‏ خمرتنا جديرة بعقتكم 











© يمكنك إستبدال سيارتك 


شروط جترال موتورر 


الأمريكية القديمة بسيارة 


جدية 


الوكلاء المعتمدون لحنرال موتورز 
شركة عبد العزيز ومحمد العبد 


الرياض : ص.ب 155 الرياض ١١41١‏ المبيعات: طريق خريصات : 14173900 / 4514474 شارع المطار ت: ١‏ اخملا 
فرع بريدة: ص. ب ١748ات:‏ 83714864/ 57484648 فرع شقراء ص .اب :1 1114ات: 51782014 

















ورة طلان 

طيعّان لمدة عجام 
ب . ."9 ريال 

جرب ويالاةء سياه ياباي 


د :و ه 5-5 ديات 
جديا إلزك سيار :م 
لكاي والامرمكئ 

ولحاي اي يت 
عنععارة وبويائدات سياءات 
فترمبج يبدا لد ابياة انا 
العناعية الشرية سشاك! الميبية امارالتوله 
نمك اشام لات ١‏ 14.0 2ع 


المشجعين الذين لايحملون تذاكر 
دخول المباريات نحو أيطاليا لمتابعة 
المتتخب.. واعلن الاتحاد انه لن 
يفعل شيئا للتحكم في تسرب هذه 
الفئة من المشجعين الذين تعودوا 
على آثارة المتاعب في كل الدول التي 
يدخلوتها خلف المتنتخب لانهم من, 
هواة اثارة الشغب. 

وكان الاتحاد قد بدّل مجهودات 
كبيرة للحد من تحركات مشاهير 
المشاغيين يان قرر بيع تذاكر دخول 
المباريات بتسجيل الاسمساء 
واستيعاد مثيري المتاعب.. وتم 
بالفعل بيع التذكر لحوالي ؟١‏ الف 
شخص غير مسادر رسمية بعد ان 
تم تجميع معلومات كافية عنهم 


تحتوي على مقر الاقامة كيفية 
السفر لايطاليا : 


ولكن تكمن ‏ الشكلة ف أن يعض 
الوكالات غير الرسمية تقوم هى 
الاخرئ يبيع هذه التذاكر الامر 
الذي يجعل اتحاد كرة القدم 
الانجليزي عاجرا عن السيطرة 
عليها. وهناك ا لان 





الاتحاد سلطات الامن الايطالية ف 
التعرف على اللشاغبين قبل دخولهم 
لليلاد.. علمسا يأن بعض 
الارقاصات قد دارت قيل ايام 
سردينيا الايطالية شعن فرق 
المجموعة السادسة وثلك حتى 
يمكن: التحكم ني تحركات الشجعين 
الانجليز عن داثرة ضيقة . 









































































ن عبداترحمن بن سعود 6 

قرر مجلس ادارة نادي النصر.. 
تشكيل لجنتين بالنادي الاولى من 
اللاعبين القدماء ونتكون من سعد 
الجوهفر سعود ابوحيدر تاصر 
عيد المحسن النقيسة ميرر امان.. 
أمهمة هذه اللجنة حصر اللاعبين 
سواء الذين شاركوا رسميا او 
احتياطيا في جميع الالعاب بنادي 
النصر على ان يكون خدم التادي 
على الاقل سنتين.- ولم يخنتم 
حياته الرياضية في أي تاد غير 
ناديه النصر . 

اللجنة الثانية والتي تتكون من 
الاداريين وهم عبدالعزيز ين غيث 
وعيدالله آل الشيخ ومحمد مختار 
الحسن واحمد عبدالته اليريدي 
ومهمة هذه اللجنة حصر رؤساء 
نادي النصر السايقين والاداريين 
الذين خدموا النادي مند تأسيسه 
وذلك تمهيدا الى معالية المشاكل 
الاجتماعية التي تواجه الجميع من 
لاعبي ورؤساء ودعوتهم لكل 
المناسيات النصراوية . والاستقادة 
منهم ايضا في خدمة التادي حيث 
انه مقبل على العديد من المشاركات 
الخارجية والتي ينظم معظمها . 

وستكون اللحِنتان هما 


لمعدة ساعت: هيئ 








المتابعتون لكل هذه الخطؤات التي 
يعتير تادي النصر اول من سعى 
لها.. وذلك كنوع من الوقاء 
والعرفان لكل من ساهم في المسيرة 


التصراوية ‏ 
اأوضح ذلك ل ه«الملحق»ء سمو 
رئيس تادى التصر الامير 


عبد الرحمن ين سعود الذي قال انه 
سيقام حفل عشاء يحضورهم 
والاستماع الى مقترحاتهم وارائهم 
التي تهدف الى تطور التادي 
وايجاد تقارب اخوي ودي بين 


 عيمجلا‎ 


ادارة الانوار تقيم لقاء 
تعارف مع مسئولى الحوطة 





حوطة يني تميم - مكتب 
الجزيرة ‏ زيد٠بن‏ علي العيد 

بحضور امير حوطة بني تميم 
نايف بن سجدى الهيضل يقيم 
نادي الانوار مساء هذا اليوم 
الثلائاء حفلا بمقره بالسلامية 
و يسيحضر هذا الحفل رؤساء 
المصالح الحكومية ومديرو المدارس 
وذلك لاقامة لقاه وتعارف بين هؤلاء 
المسئولين والادارة الجديدة 





وصف كارلوس اليرتو يريرا 
مدرب منتخبنا الوطني خسارة 
المنتخب أمام قطر يتعادله ١/١‏ بأته 
جعمل وضع المتتخب صعبا في 
التصفيات واته أصبح مفروضا 
علينا الآن كسب التقاط الست أمام 
كوريا الشمالية والجنويية 
والامارات.. وعن اسباب خسارته 
لنقطة كاتنت مضمونة حتى قبل آخّر 
دقيقة قال: ان مباريات الفريقين 
القطري والسعودي تنتهي في 
العادة بالتعادل سواء كاتت ودية او 
رسمية.. وقد كنا تستحق الفوز.. 
اكتتا لعامل سوء الحظ لم نتمكن من 
انهاء الفرص بالشكل الصحيح 
وظهر تأثر اللاعبين يالضغط النفسي 
نتيجة اهمية النقطتين. 

وعن استبدال اللاعب ماجد 
عيدالله بزميله يوسف جازع قال 
كارلوس: ذلك كان لعدم قدرته على 
الاستمرار لاصابته.. وقد كان من 


المفروض الا يلعب الشوط الثاني.- 
وقد كان اخراجه من أجل كسبه في 
المباريات القادمة . 

واشار كارلوس في رد على سؤال 
وجه اليه خلال المؤتمر الصحفي 
الذي عقده عقب المباراة مع المدرب 
القطري السيد دوتي ساني ان 






















مديدة العلاب الرييّاض. حين البو 
ومدببه العابف عتبعتكىير موارسووه ونا رعسيقة , 
حيث نكم استعنال جنيع الألعاب 
سس 2 
محماينا 


عاساعه ل .> - 0 مسا -ومواساعة .ل - 4 لبد . 


مع اللتمفيض الهباكل على 


أسعارالدن اكرى 


اكلا وها“ بكم متمنين نكم فضّاء الجمل الأوقات واسعدها 


له هه 


مجموعة عد المصن المكيرواولاده 
لمُدن الالعاب الرَحِنِهِيَه 


افرمّاض -دت :.218(0/5.9190 20940101491 


لكاضد عا صمتنالجميّاة 


فلتحافظ على هحذ ا الجحنال بلالنظافىي. 


























فود عأبد لم يسعطي وفيقي أبء 


عقده سينتهي في ديسمبر المقبل 
وأن موضوع استمراره مع الفريق 
يقرره المسئولون وليس هو.. واكد 
أن عودة الثنيان في المباراة المقبلة 
ستعزز من قدرات الفريق 
الهجومية. 

©© أما مدرب الفريق القطري 
«دوني سانيء فقد اكد ان المباراة 
كانت جيدة وقوية وقال انه كان يعلم 
مسبقا ان مستوى قريقه لا يصل 
الى مستوى الفريق السعودي لفارق 
امكانات اللاعبين والخبرة وتعود 
لاعبي الفريق السعودي اكثر على 
اللعب على ارض موحلة كتلك التي 
لعب عليها الفريقان.. وقال ساني 
اننا اعتمدنا على الكرات الطويلة من 
اجل التغلب على تلك العقبة.. واكد 
انه كان سيعمد الى نهج الاسلوب 
الهجومي خلال الوقت الأخير من 
المباراة لتخلفه بهدف وقال انه ليس 
لخروج ماجد عيدالله اثر في ان يفعل 
ذلك لآن الخسارة بهدف كالخسارة 
بيعشرة لا فرق. 

وهنا ساني مواطنه كارلوس على 
التكتيك القوي الذي لعب يه هذه 
المباراة 





اللا 


إن الهدف الآول لنتخبنا لحظلة هزه لنشباك 0 


0 اثمن فرص المباراة تهيات لماجد عبدالك 0 


سعارة 
1 بها عت بيصور : 

بعلن اشير /,أ مر عن بيع سيار رسيس اع5 0ه5 

جاح جيرة عد ٠‏ اططلوب ويم أل رتك ..استعماات 

تمي ١‏ الرستعلك : نف حناة دك الراضش 





الدمام : سامي اليوسف : مكتب 
الجزيرة .. 
اشار عضو ادارة نادي الخليج 
والمشرف على لعبة كرة اليد نصر 
حسن هلال بان اللقاء القادم 
, لفريقه مع فريق الاهلي بجدة سوف 
لن يكون سهلا .. نظرا لان الفريق 
يخوض اللقاء بعيدا عن جماميره .. 
ومن هنا فالكفة تميل نوعا ما 
للامني . 
كما اعرب عن سعادته بتخطى 
فريقه للاتفاق الذي وصفه «نصرء 
بانه بمثابة العقبة .. وجزم بأنه 
سيكون من المنافسين بقوة على 
صدارة الدوري لامكانيات لاعبيه 


الفهد يمجل في الهلال 


وقع ف كشوفات فزيق الهلال 
مؤخرا اللاعب عبدالعزين الفهد 
والذي يلعب في مركز الظهير الايمن 
وقد إظهر خلال تمارين الفريق 
مستوى جيدا استطاع من خلاله 
الحصول على اعجاب مدرب الفريق 
كتدينو والذي اوصى بيتسجيله.. 

الجدير بالذكر ان اللاعب 
عبد العزيز القهد قد تسايق عدد 
من فرق الوسطى على شيمه الى 
صفوفها وباغراءات مالية كييرة الا 
ان ميوله الهلالية دفعته الى نسيان 
الجميع والتوقيع للهلال . 


في سدير تجد 
والاعتماد يتعادلان 


حوطة سدير/ سليمان النصار 

تمكن نادي نجد بحوطة سدير 
من خطف تقطة ثمينة يعد تعادله 
عي العادل مع مناقسه نادي 
الاعتماد في كرة القدم على مستوى 
الدرجة الاولى . 

كان شوط المباراة الاول متكافئا 
بين الطرفين وفي شوط المباراة 
الثاني قدم الاعتماد عرضا جيدا 
اضاع مهاجموه جميع الفرص 
التي اتيحت لهم امام مرمى تجد 
ولم يوفقوا في كسر حاجز التعادل 
الذي خيم على المباراة لم يشفع 
عرض الاعتماد الجميل في امتلاك 
بغير حق حيث لم يقوموا في شوط 
المباراة الثاني بشيء يذكر . 

وفي تمير فاز فريق المجزل على 
المحمل من ثادق بنتيجة 7/4 وذلك 
في المباراة المقامة بينهم على ملعب 
المجزل في نفس الدورى . 














ه مواصّفاتعائميّة «أشعحارمنافسة 
موده 2 / ٠‏ 1 ٍ 
الصناعيّة شارع الأميرسَّلمًا 


مدرية للع نكري معدامها وصنتاتها ستمرن بلقراو 
كما جكائنيا ويريكاشات عرد ؟ يطولت : 

٠.‏ اراي ذل ريثات وصويعه عط .. داطن 
ديرا بسك للعرالى - اخراعهة رت :775901 
زو ا كة١؟؟7‏ 7 - السييار مص .. 


ن تليفون «22080:3 ار 





























090 2 0 
النلاتا* 144 ربجع أكاول 141١‏ ه18 الليزلن 1714 هاش 1 تشرين الاول (اكتومع +اياام ‏ العيد 7584 


الجيدة لاسيما واتهم استقادوا 
فعلا من معسكرهم بالجزائر .. 
ولكنه اشترط ف الوقت ذاته ان 
يستمروا بنفس المستوى الذي 
لعبوا به امام الخليج ان لم 
يتطوروا . 


وعن فريقه قال : 

حقيقة نحن لانستطيع ان نعد 
على الاطلاق بيطولة الدوري لهذا 
الموسم .. ولكن كل ما اؤكده هو ان 


الخليج فريق يمتاز باللعب 


ايأر 


* 853.5 5 888 5 5337 8 4 :ا 5-3 ل" 21 9 8 8190 8 تل ع 5 2 هه ورد - و - 3 : 








الجماعي ولايعتمد على لاعب معين 
ونحن بلاشك قد استندنا من 


معسكر فرنسا .. والمشوار في 
الدوري لازال طويلا فيناك 1١5‏ 
مباراة تنتظرنا .. وفيها المجال كبير 

وختاما .. اكد للجزيرة .. بان 
النتيجة الطبيعية للقاء فريقه مع 
الاتفاق هي ١5/59‏ لصالح 
الخليج !! «اي يفارق خمسة 
اهداف عن التتيجة الاصلية 
للقاءء . 


في اول مشاركة 


دمت جدة/ مكتب ٠الجزيرة»:‏ 

نجح مهاجم الأفلي موبى 
مرزوق في اول مشاركة رسمية له 
من تسجيل قوز لفريقه مساء امس 
بالهدف الذي احرزه في الدقيقة 
التاسعة عشرة من شوط المياراة 
الثاني في مرمى نادي الاتحاد 
الطرف الثاني في المباراة التي هي 
ختام مباريات الدور التمهييدي 
لكاس الاتحاد والتي ظهسرت 
بمستوى جيد من كلا الفريقين 
بالذات في شوط المباراة الثاني ٠‏ 


موس مر زوج يسجل معد الفوز لملأطلي على الاتضناد 














على جميع المعر وضات من : 
افغانى - صينى) - 


© البورسلان الصيني . 


نندق هوليد اى ان ات : 


كماعودناك. فقّد وصلتنا حدق 


تتكيزتمن | لسن وال كسسوار م (للمرية) 


تستسفسسفضدانت عرد ؟ة2 





© السجاد بجميع أنواعه (ايرانى - تركى ‏ باكستانى ‏ كشميرى - 


9 المفروشات الأمريكية «فليكستيل: والايطالية والصينية . 


قسم خاص لتصليح ورتي وتنظيف وغسيل السجاد 
شارع العليا العام يجوار تتدق الخزافي نت : 5541741 - 1150153 


شارع المطار ‏ بجوار بتك الراجحيى ات : 411795٠‏ 
لير اقيق 


تسالسيسر ى السو رني 
شارع العليا العام مقايل فندق الخزامى ت اسيك 


تصرح الفد شن ١١.‏ 












© كابتن البلال بطل الخليج عواد ١‏ العواد يستلم كاسن 
طحنون © 






انطال ال يج تركي العواد يستلم كاس 





إفتسل حارس في الخليج * 


لتحقيقهم الإنجاز الخليجي 
كل النب (الترهب استقيل القاليون مفارهم اانطال 


الرياض: ابراهيم الدرع 
احتشدت جناهه. هلالبة غميرة 
وسط اكد د 
خالد الدولي مماء أسس حيث وصل 
افراد فريق البلال للناتنين (بطل 
الخليج واحفاد بطل الدروع) وقد 
كان في مقدمة مستقببي الهلال يطل 
الخليج سمو الام عيدالله بن سعد 
رئيس نادي الهلال والامي. فهد 
العياف عضو مجلس ادارة الهلال 
والاستاذ صالح المغيليث مدير عام 
النادي اضافة الى عدد من العاملين 
بالتادي وكبار المشجعين وقد دوت 





صالة القدوم بعاصفة من التصفيقق 
| والتشجيع عند ظهور اول اقراد 


الفريق الكايتن عواد العواد حاملا 
كأس البطولة والتي امتلكها الفريق 
الهلالي عقب فوزه به للمرة التالتة 
على التوالي.. وقد استقبلت بعثة 


| الفريق الهلالي بباقات الزهور والتي 
قدمها سمو رئيس النادي لاقراد 


البعثة والذين نقدمهم رئيس البعثة 


الانتنان: معدن؛ يفيت عدو 
مجلس الادارة والمشرف على كرة 
القدم بالنادي والكابتن طه الطوخي 
مدرب الفريق والكابتن بيشنان 
الييشان مساعد المدرب اضافة الى 
اداري الفريق ناصر ابو عواض 
ومدير العلاقات العامة بالنادي 
سعد الوعيل ومساعده عبدالعزيز 
اليطاح لييدا بعد ذلك استقبال 
افراد الفريق.. وقد تأخرت كثيرا 
مغادرة الفريق لمطار الملك خالد 
تتيجة للازدحام الشديد من قيل 
الجماهير الهلالية والتي اخذت في 
تب الفاح فووا نا يي 
نهاية الاستقبال غادر الفريق 
بالاتوييس الذي (عدا خصيصا 
للابطال حيث اتجهوا الى مقر 
النادي الملاقاة الجماهير الاخرى 
التي انتظرت في النادي لاستقبالهم 
كما أعد للقريق اليطل حفل شاي 
حضره جميع اللاعيين والجماهير 
الهلالية . ٠‏ 








ْ 
ظ 
ظ 
ظ 





- 0.. مسم تلطه كليت 02 


.لن يتجاوز (الانسان) المساحة الممتدة من اصبع قدمه 
الصغيرة.. الى اطول (شعرة) في رأسه.. مهما حاول التمدد ؟! 
. غير ان ذلك العرض بتلاشى.. حين يغدو (الطموح) في مساحة 
أخرى تطيق المد.. ولاتعباً بالجش.. وان جاء على هوى الواقع .. 


وهاهي (العصاقير الهلالية).. تجد نفسها (زاهدة) قيما دون : 


تلك المساحة.. (راغية) في فضاء ارحب تطير في اجوائه انى 
تشاء ؟! 


يقول. خليلي.. ولكن هيهات للانسان ذلك ؟! 
قلت له: وإكنهم (ناشتة الهلال) ييقون على ثيات الآأسس 
والمضمون.. ويتغيرون بتغير (ناموس التطلع) ؟! 
واستطردت: جازما.. يان ذوي (السيعة عشر ربيعا) أوهم دون 
ذلك.. لا يعيرون المساحة ادنى اهتمام . 


ف(مساحة الذات) لاتزال تحتضن بين خوافقها نشوة الفرح .. 
والهلاليون (سادتي).. يكفيهم فخرا.. وزهوا بأن ليس ثمة ة قراغ 
يحيط بعوالمهم المليئة بالحركة والتقاعل.. والبعيدة كل البعد عن 
سوى خطوات النجاح . 


صدقوني.. لا أسوق هذه العبارات.. كون «ناشئي الهلال».. 
أمتلكوا كأس الخليج بعد ثلاث خطى ثابتة اجتاحوا بها منصات 
التتويج.. من بين ظهراني اشقاء تحدوهم نفس الآمال.. 

وإن يك ذلك تصف «ماربء.. إلا ان (يتي هلال) اعتادوا 
ارتياد (خطى الوطن).. على نهجها لتسير اقدامهم ومن خلالها 


فالهلاليون.. يظل (الوطن) عمامتهم التي يرتدون.. وثويهم 
التاصع الذي يليسون.. وتيقى زرقة السماء هي المساحة.. 
بيحثون.. ويحدقون فيها.. فيجدون الهلال . 

اما ان ناشئتهم مضوا هكذا (باسم الوطن) للبطولة الثالثة 
فعاذا بوسعهم ان يفعلوا.. وقد تقوقوا على اتقسهم؟ 


ماذا يوسع (تركي العواد.. او محمد الهزاع.. او عواد 
العواد . او خالد القحطاني.. اى منصور الخرعان.. أى منصور 
الهديان.. أو عبده الصبياني.. او قوان السهلىي.. اق سلمان 
العمران.. أو قهد الصبيح.. أو محمد القناص.. أو قهد 
الغشيان.. او عمار العمار.. اى حمود البقمي.. والبقية الباقية 
ممن لاتحضرني الاسماء..) ماذا بوسعهم ان يحملوا لتا 
يعدئذ؟.. أو تحمل لهم؟! 


أخالها (وديعة الأيام) حملوها لنا.. لنذكرهم يها ابدا.. 
إرث من (مجد الوطن).. ديدنه الشمس المشرقة التي تتقريس 
قيها وجوها ترفض (مسافة الاشعة). فتغدو مع اليكور.. ذهابا 
وجيتة.. وتحط هنا.. وهناك.. حيث تجد لنفسها مراتع النيوغ.. 
في كفة مرابع يني هلال.. 


ايضا.. ماذ! بوسع (طه إلطوخي).. أن يقف يهؤلاء.. أكثر 
مما فعل؟.. فقط يكفيه ان مواقفه لا تزال تذكره.. إن من 
الاجحاف أن نتناسى في غمرة الابتهاج.. إن (أيا شريف) سيبقى 
للهلاليين مثالا يحتذى زر ف التصحية والايثار.. وذاك.. وأيم الل.. 
منتهى الشهامة.. ومنتهى الكرم .. 


رحماك.. ريى.. ققد اودعت (الوطن).. رجالا.. يسري في 
دماتهم الولاء تلو الولاء فهم وان كانوا (كهولا.. أو تاشئة).. 
يديتون بالقضل.. كل القضل لك.. جلت قدرتك 

. وما اكرمك.. الهي.. حين جعلتنا.. وجعلت كافة الاتتماءات 
تنوه يعشاعر الحب.. لاشبال الهلال.. الطيور المهاجرة الى حيث 
الممد  ١‏ 

الم ا (بفضلك) مراحل المساحة المعتدة من اخمص 
القدم. 5 مافوق التوامي ؟! 

دياه.. إن الفضل لك.. 

1 من القلب 

تقول الدكتورة سعاد الصياح: ' 

وماذا نريد العصاقير أكثر من أن تحط على اكتاقكم متى 
تشاء. وتطير متى تشاء 53 








| 1 عدنان انهنا أ 


اليد دا 














9 از !ته تي يد توا نامسد 



















ااا ل لا 


ا 





تلقت الصفحة ثلائة اسئلة تهم 
. المراة أجاب عليها مشكورا الطبيب 











ان الله خلق فينا حب ٍ 
الاستطلاع ولميل الى الكل . 








1 : “| #هي ثورة صالح الضراب. | المختص. 
والتركيب كوسيلة للتعيف على ٍ ا 0 : | ما هئ مدة الحمل.؟ 
الحياة التي حولنا.. وهذه الميوق الملك فيصل التخصصي , مدة الحمل مني )١8-(‏ يوما 











: :في الحمل الطبيعي اي اربعون 
.|اسيوعا تحسب وتعد من أول يوم 
أن آخر دورة شهرية ويضافق الى 
ذلك اليوم تسعة شهور وسيعة أيام 
في حالة الحساب بالسنة الميلادية 


تكون على اشدها عند الطفل' 
الحديث العهد مدنياه فيتدفع 


© وجه سعودي مشرق..٠‏ 

© حصلت على بكالوريوس الخدمة 
الاجتماعية من احدى الجامعات 
الامريكية. 


















































بطريقة قطرية لاشعورية للتعرف 
على ماحوله.. فيقلد الغير ويجرب 















يأتي سقوط الطفل اثناء اللعب.. في الحدائق 





3 إخند - ال 1 
7 والمدارس.. من اهم الاسيلب التي تؤدى الى إيكتشف ن حوله من 0 اى الشمسية 
1 0 من اهم باب التي تؤدي وت ويسال من حوله من منها بأهمية تواجد الفتاة الى 5 
اباتك خطيرة.. لا قدر الله.. خاصة اذا ما كان . الكبار.. وكل ذلك بيدف 1 السعودية ف هذا المجال لتقديم أى يحسب من أول يوم في الدورة 





الطفل تحت سن الثامنة.. لذا من الضروري.. 


5 :]| الشهرية ويضاف تسعة 
متابعة الطقل أثناء لعبه.. وذلك بالانتباه لطريقة - 


أشهر 





ارقى الخدمات الانسانية لاخواتها 

























بالامن والطمأتينة في عالم جديد لم . .' 









] المريضات وخمسة عشر يوما اذا كان 
0 : يعهده من قبل . وعلينا ان لانتعامل .+ 2 5 7 و 2 
استخدامه لادوات اللعب وللمراجيح وادوات 0 » ترى أن على كل الخصائية "| الحساب بالشهور القمرية لان 












التزحلق.. مع الحرص على ان تكون ارضصية لعب 
الاطقال من الرمال.. هذا.. وتغرض بعض الامهات 
. اطقالهن الصغار ليعض الاخطار عندما يتركن لهم 


الفرق يين السنة الميلادية والسنة 
الهجرية حوالي ١١‏ يوما. 










اجتماعية خاصة في المجال الصحي 
العديد سن الادوار الواجب القيام 


مع تصرفاته تلك باعتبارها 


9© اقترح أن تقيم المستشفيات بالمدن المختلفة تخريب.. اذ ان التعرف الحسي 


دورات تدريبية للفتنيات العمل 


























الراغيات في الطفل لما حوله والتجارب ١‏ | بها فنا يتعلق بعجال تعريف ا ما هو الحيل السري..؟ 
حرية استعمال .المشأية. لاعتقادهن.. يانها وسيلة كممرضات ممن يحملن شهادة الكفاءة المتوسطة 0 التي ياجرينا 5 الجتمع بأهمية دورها.. واشعار نسيج يصل طوله عند نهاية 


لتعويد الطفل على المشي المبكر.- أولكن. التلك 


والثانوية العامة لان ذلك سيتيح الفرصة لهؤلاء 
الوسيلة اخطارا حسيمة.. عند سقوط الطفل متها.. 


القفتيات للعمل وقريبا من مساكتنهن لان 
المستشفيات اكثر اتتشنرا وتواجدا من المعاهد 
الصحية الخاصة بتخريج الممرضات.. ويمكن فيما 
بعد اعطاء دورات مكثفة وسريعة لهؤلاء اللاتي 





















الحمل حوالي 2٠‏ سم ويسمكه 
7" سم ويتكون من انسجة 
ويحتوي على وريد واحد يحمل 
الدم المملوء بالاكسجين من المشيه 
الى الجنين ويحتوي على شريانين 


الجميه يمكانتها . 

تعتب على من تنسحب سريعا من 
الخدمة ف هذا المجال مع توافر 
العلمية المؤهلة لدييما 


والتي قد تسميها تيبا هي 
الاسلوب الاساسي الذي يتعرف به 
الطقل على دنياه الجديدة.. 

طريق هذه التجارب ا 











































ف قدمته الإتسات 8 بين الاشياء وصفاتها وبذلك : 9 : 
بدان العمل وعرفن قيمته الانسانية.. ويا حبذا يكتسب كثيرا من الخبرات اللازمة 5 ْ يحملان الدم الخالي من الاكسجين 






ايضا التوسع في عمل دورات للتمريض لسيدات 
البيوت وحتى للعاملات وذلك لاهمية هذه المعرفة 
وامكفنية الانتقاء. بها وأنت الخلجة دهم ان ذكون '- 





:]| من الجنين الى المشيمة وقد يقصى 
|| طول الحبل السري نتيجة لف 
الحيل حول رقية الجنين او لوجود 


الامرار والتحدي لكل شيد.. 
القظروف والامكانيات.. والمشاكل.. 


لاستمرار الحياة بإذن الله ٠‏ الصفاء التقسي المتشود 





©© نجاجح مهرجان الطبق الخيري 


٠ 7‏ عطائها الخيري.. 
























الاميسرة دلال بست سعسود: انسا سعيسدة - ص 





كسل سستسوديسة على دعم الك الممخسيسر يسة 


من أجل دعم مشروع «طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل» نظم 


المككب الاقليمي للشرق الاوسط لشئون المكقوفين مؤخرا. 
للخير. . على شرف سمو الاميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز. . 
حرم صاحب السمو الملكي الامير وليد بن طلال بن عبدالعزيز: . 
وذلك باحدى قاعات فتدق الاتتركوتتجال بالرياض. 





هذا وتميز المبرجان.. باقيال غير 
عادي.. من نساه الجتمع ل 
مستوياته.. كما تميز.. بحضور جيدا 
من نساء الجاليات الاجنبية بالرياض.. 
ومشاركة جيدة من معظم السفارات 
العربية والاجتبية.. كما شاركت خلاله 
بعض المؤسسات الوطنية.. بالعديد من 
الاطباق.. والمواد الغذائية.. كما 
اشتمل على ركن مميز للاعمال اليدوية. 
هذا ومن خلال وقفة للصفحة مع 
سمو الاميرة دلال بنت سعود بن 
عبد العزيز.. والتي قدمت تيرعا سخيا.. 
لمشروع «دعم طباعة القرأن الكريم 
بطريقة «برايل. اعريت عن سعادتها 
بتشريفها لافتتاح المهرجان 
_ الخيري.. واكدت حرص كل سعودية 
على دعم المشاريع الخيرية.. والمشاركة 
وتحقيق التكافل الاجتماعي.. كما 
اعريث بصورة خاصة عن اعتزازها 
بمشروع طباعة القران الكريم يطريقة 
برايل.. لما سيحقق من خير.. لكل 
كقيف مسلم.. يمختلف انحاء العالم 
الاسلامي.. والعربي.. واشادت يجمال 
المهرجان.. ودقة تنظيمه.. وتميزه 
بشموله على مختلف اتواع الحلوى.. 
من مختلف اليلدان. 
هذا.. وقد كان للصفحة.. وسط 
جموع الزائرات اكثر من وقفة لتسجير 
انطباع الزائرات.. والمشاركات.. 
© اعتز للغاية بمشاركة سفارة 
جمهورية مصر العربية. .في مثل هذه 
المهرجانات الخيرية.. والتي تؤكد دوما 
تميز نشاطات المرأة السعودية.. وتميز 
وخرصها على دعم 
المشاريع الاسلامية.. والاتسانية.. 
واسجل خلال هذه المساحة اعتزازي 
يمشروع طباعة القرأن الكريم بطريفة 
«برايل» والذي سوف يعود بكل الخير.. 
أن شاء الله. على كل مسلم.. ومسلمة. 
كفيقة في انحاء العالم. 


هذا 


حرم سعادة سفير جمهورية 
مصر العربية 


© في الحقيقة مشاركتي.. باعتباري 
معظة للسفارة التوئسية.. هي اول 
مشاركة لي.. حنذ قدومي للرياض.. منذ 
حوالي الشهر.. واعتز للغاية بهذه 
المشاركة.. وألتي هي بمثابة فرصة 
طيية للتعرف بالمجتمع النسائي 
السعودي.. والتعرف على صفات المرأة 
السعودية.. وحبها للخير.. وتشاطها.. 
واعتز بالطبع بمشروع طباعة القران 
الكريم بطريقة برايل.. واتمنى له 
النجاح ان شاء الله. 


حرم سعادة سقير توس 


© اعتز للغاية.. يمشروع طياعة القران 


ناا 





الكريم بطريقة برايل.. خاصة ان ! 
جمعية النهضة الخيرية النسائية.. مي 
القراءة.. 
' للكفيفات يطريقة برايل.. وكنت اتمنى 
لجميع المنتسبات للجمعيات الخيرية.. 
ذلك لان هذا المشروع 
الخيري.. يقع في صميم نشاطاتنا 
الخيرية.. ولعدم امكائية ذلك.. كان 
الحرص من جاتبنا كعضوات 


اول من اهتمت بتعليم 


المشاركة. . 


بالجمعيات الخيرية على التواجد.. 
والدعم.. بصورة شخصية. 
الجازي الشبيكي 


رئيسة اللجنة الصحية 
يجمعية النيضة النسائية 
© بالطبع نعتز بمشروع طباعة القران 


الكريم بطريقة برايل.. هذا المشيوع 
الاهتمام 


-1ئانانانانااانالالانانانا 


الذي يمثل 


استمرارا.. 


 اناجرهم‎ 





مجتمعنا المسلم.. يكل ما يهم الفثات 
اتمنى 
لى تم الاستفادة من تلك المناسبة.. 
وهذا التواجد في تعريف الزائرات بأهم 


الخاصة من المجتمع.. وان كنت 


انشطة وخدمات المكتب الاقليمي 
للمكفوفين.. خاصة وان له العديد من 
الاهداف الانسانية النييلة.. وذلك حتى 


تتمكن الزائرات من تقديم 
المستمر.. يصورة اكير.. 
د. فاطمة الخريجي 





الدعم 


© اتمنى.. لو تتكرر مثل هذه 
المهرجانات الخيرية. وذلك حتى تتحقق 
ذلك لان اكبر 
سعادة يمكن ان يشعر بها الانسان.. 
هي عندما يعطي لصالح مشاريع 
اسلامية ثييلة كمشروع طياعة. 


اكير فائدة ممكتة.. 


القران الكريم بطريقة يرايل. 


فايزة اخضر 
رئيسة التوجيه النسوي 


بالتعليم الخاص 


0©© عضوة يجمعية النيضة التساششة : 


العسل الاجتمادي يجنب ٠‏ المصودييات ونغصر سالسصادة المتساعفية 


العمل الاجتماعي التطوعي 
اصيح يجذب الكثيرات من 
السعوديات ورغم أن بعضهن يعبلن 
ف ميدان الاعمال الجرة ولديون 
بيت وزوج وابناء الا انهن يقيلن 
على ميدان الخدمة الاجتماعية. 
تلتقي (الجزيرة) اليوم بالسيدة 
رجاء المنيف والتي لديها عدة 
اعمال هرة وتتسمل اعباء بيتها 
وابنائها فهي عضوة نشطة في 
جمعية النيضة النسانية الخيرية 
بالرياض وكان السؤال الاول حول 
عملها بالجمعية على وجه التحديد 








انا فتاة ابلغ من العمر حوالي 
1 عاما ب من مدينة جدة.. 
مشكلتي هي انني دائما اصاب 
بامراض كثيرة وهذا يسبب لي 
احراجا امام اهلي وذلك لانتي دائما 
اخيرهم يانني تعبائة من كذا ومرة 
اخرى يؤلني اشيء آخر وهكذا.. 
لذلك فانا اخجل من والدي أن 
اخبره بعا احس به وذلك لكثرة 
المصاريف التي ينفقها علي من 
العلاج والدواء والسقر 
والعمليات.. وقد سيق ان 


ناحية 
اجريت 
لي عدة عمليات غير انى مصابة 
بضعف عام.. وفذه الايام احس 
باشياء تؤلني واشجل من اخبار 


املي يها ولكثي اخاف ان تتطور 
الآلام فماذا أفها...؟ 
اختكم 
حثين الاحمد 


1 في اللجنة المالية بالجمعية 
وكما تعرف فان هذه اللجدة يقع 
على كاهلها توفير المال لتنفيذ 
مشروعات الجمعية العديدة لذلك 
فائني اشارك في جمع التبرعات 
وكتاية الخطابات لمن يمكنهن 
المساهمة في التيرع لمشروعات 
الجمعية الى غير ذلك من النواحي 
المالية وتنمية موارد الجمعية. - 










الواقع با اخحت حنين انت 
حساسة زَيادة عن اللزوم فالمرض 
أمر ليس بيد الانسان والمعروف 
انه عند المرض يفقيل العلاج 


لدى الاطبات واهشمال المرضص 
بضاعفه ويجعله خطيرا يصعكبي 


هل تجدين السعادة ف هذا 
العمل.؟ 

- ليست السعادة فقط التي 
اجدها في هذا العمل وانما اشعر 
بالرضا والراحة النفسية. ان 
مساهمة الاتسان في أسعاد 
الاخرين تسعده يقدر شعور هؤلاء 
المحتاجين بالسعادة يل واكثر. 
كيف توفقين بين رنشاطاتك 
المختلقة.؟ 

- بالتنظيم.. تنظيم الوقت يجعل 


(البقية ص 11) 


علاجه ولذلك فمن الاممية بمكان 
ابلاغ اسرتك فورا ياي عارض 
لالم تشعرين يه.. وانت بحق 
الابوة والبتوة 

انت 
تحت مسئولية ابويك وهذه سنة 
الحداة وغدا سنكوتين انت 
مسئولة عن ابنائك وهكذا.. 
وانئا لعلى ثقة من ان ايبويبك 
حريصان على علاجك وعلى 
اسعادك وان كثرة مرضك لا يمكن 
ان يجعلهما يتضجران منك.. 
فتوكلي على الله واخيرى ابيك 
بما تعانين ذلك انه من خلال 
رسالتك يتبين لنا ايوة هذا 
الوالد الحانية التي نرجو ان 
تدوم وان تستمر يفخيل الله 
وعونه.. ودعاؤنا لله لك 
بالشقاء. 





























.١ :‏ كريمان يدير ا 
كلية التربية للبنات جامعة الك سعود ‏ * 































© الو.. صفحة المراتة 
والمجتمع.. معك.. هل لنا. ان 
نتعارف.؟ 
اهلا.. انا ليلى عبدالله ظفن.. 
اللجنة النسائية.. بهيثة 
الاغاثة الاسلامية بالطائف. 
ما هي أهم اهداف اللجنة..؟ 
- تهدف اللجنة النسائية لهينة 


مديرة 


الاغاثة الاسلامية.. الى اتاحة 
الفرصة كاملة لمشاركة المرأة 


بمختلف مستوياتها.. في “الاعمال 
الاسلامية لهيئة الاهاثة 
الاسلامية.. وايصال احوال العالم 
الاسلامي الى المجتمع النسائي مع 
مساعدة الدول الاسلامية المتضررة 
من الكوارث الطبيعية ‏ مثل الجوع 
- الفقر ‏ والحروب.. 
وملاميح انشطة اللجنة..؟ 
- يدأت اللجتة نشاطها المتمثل 
في جمع التبرعات.. من خلال 
الزيارات.. والمتازل.. منذ رمضان 
4ه واستمر الوضع حوالي 
العام.. ثم اعقب ذلك تخصيص 
مكتب لنا عام 04 2١ه..‏ ووسيلتنا 
الان لجمع التبرعات.. نتم عن 
المعارض.. والحفلات 


تعتبر الثقافة الادبية.. من اهم 
التقافات الواجب الاعتناء يها.. 
وتخصيص مساحة لها ف مكتية 











الاسرة.. لذا.. حرصنا اعزائي 
أن نرشح لكم اليوم.. كتابا ادبيا.. 
للاستاذ الكاتب.. عبدالكريم 


محمود الخطيب والكتاب بعنوان 





«شعراء ينبع.. وبنو ضمرة». 
يقول الاستات عبدالكريم 


الخطيب في مقدمة كتايه : زخرت 
المكتبة العربية ل هذا العصر 
بالبحوث المختلفة في جميع انواع 


الادب ويضيف.. ولكن الظاهرة 






ان التمزق الاسري لا يعني بأي 
حال من الاحوال الانفصال التام 
بين افراد الاسرة فحسب وائما 
يعني ايضنا انصراف افراد الاسرة 
اتعصميم عن يعخن. . وانشغال كل 
واحد متهم بنفسه عن الآخرين 











واحد الا ان لكل منهم عاللمه 
الخاص قيعيش من اجله ولا يبالي 
بمن حوله.. فالاب مثلا له عاله 





تفسيا 


مساصة لها 


التمزق الأسرى 


بالرغم من انهم يعيشون ف بيت ٠‏ 


بهدف تحقيقَ النجاح 5 
© تقدم نصيحة لكل من يعاتي قلقا 
.. بأن يتتصالح... ويتصارح 





الخيرية.. والاسواق الخيرية.. مع 
عرض لمسرحيات ٠‏ 


اها من وجهة نظرك ماذا عن 
الدور الامثل للمرأة.. والواجب 
القيام به تجاه المشاركة.. 
ومسئوليات هيئة الافاشة 
الاسلامية..؟ 


- على المراة أن تعمل بقدر 
المستطاع في سبيل الله.. وذّلك 
بالدعوة الى الله.. والحرص 7 
تنشئة اينائها على تقوى الله.. 
تشارك في مشاريع الهيثة 


الغريية انهم اهملوا تراث بلادنا 
المتسعة الارجاء.. والتي ربط 
اجزاعها.. ووحد كياتها المغفور له 
جلالة الملك عبدالعزيرٌ.. وبلادنا 
غنية بالتراث.. وتراثنا له ظروفه.. 


ووجدت نفسي مع من ضيريوا من 
ابناء البلاد في دوب البحث 
والتنقيب.. عن هذا التراث.. تراث 
الجدود وبدات يأول بحث وفرت 
عليه نفسي فور استطاعتي وهو أدب 
يمثل متطقة من بلادنا منطقة 


«الينبعيين._ بنخلها.. ويحرها.. 





الخاص.. قلا بعلم ان له ايتاء 
يريدون منه الكثير.. وله زوجة تريد 
منه العناية والاهتمام الخاص 
كذلك الاولاد تجد أن ايا منهم لا 
يكلف تفسه عناء السؤال عن حال 
والديه اى يجلس يوما مع اخوته 
ليعايشوا الجو الاسري الصحيح 
وفي المقابل ايضا نجد الام لا تيال 
ببيتها ومن فيه وكأنما همها فقط 





الاسلامية بالاغاثة بقدر 
استطاعتها.. وان لا تبذر.. وتشكر 
الله على النعم التي تحيط بها.. 
خاصة وائئا في مجتمع اسلامي 
أمن ولله الحمد.. كما وان اللجان 
المملكة.. في اشد الاحتياج 
لتواجدها.. للاستفادة يجهودها في 
الدعوة الى التيرع لصالح مشاريع 
الهيئة. 

باعتبارك ام.. ماذا عن اهم 
الاسس التربوية.. والتي 
تحرصين عليها في تربية ابنائك.؟ 
لي ثلاثة ابناء.. ولله الحمد. 


واحخرض اشد الحرصض على 
تتشئتهم النشاأة الاسلامية 


الصحيحة وذلك بأن اقدم لهم من 
نفسي قدوة. وان اغرس في 


خدمة الاسلام والمسلمين.. 


اخيرا. ماذا تتمذين من المراة. 


المسلمة يصفة عامة..؟ 


اا 0 
لتب ةاكدسة 


هذا.. ويتعرض المؤلف من خلال 
كتابه.. الى شاعرين.. هما .كثير 
عرزةء و«نصيب بن رياح٠..‏ واللذان 
ينتسبان الى ينبع.. ويتعرش. 
الكاتب ايضا من خلال بحثه 
الشيق حول «شعراء ينبع.. وبنو 


ضمرةه.. الى نسية كثير ليتبع.. 
ووصف كدير لعزة وبني ضمرة 
ومنازل بني ضمرة. ف منطقة 
ينيمع.. والعديد من القصول 
الشيقة.. والتي تنتهي بفحسل عن 
شعراء بني شممرة والشاعر 


نصيب بن رباحج. 


ومسئوليتها محصورة في الانجاب/ 


ومن ثم الاشراف على الملبس ' 


والماكل فقط فنجدها تحث السير قي 
المضي قدما في توفير جميع 
الاحتياجات المادية لابنائها. 


والمادية فقط بيتما احتياجاتهم 
العاطفية الضرورية ايعد ما تكون 


عن الوصول اليها.. 
غمن المسئول يا ترى عن هذا 
التمزق الاسري الذي طفا على 


السطح اخيرا ويشكل ملحوظ..؟ 
سؤال لا يستطيع الاجابة عليه 
سوى المعنيين بالامر في الاسرة 


جواهر عبدالله الزامل 
الرياض 







| الهالة الاولية وهي دائرة بنية. 























الجنين في وضع مستعرض بالرحم 

وقد يطول الحيل السري ويؤدي 
الى نزول الحيل السري امام 
الجنين. 
8 ما في التغيرات التي تحدث 
في الثدي اكثناء الحمل. 0 

ف الشهر الاول؛ يحدث ان 
يزداد الثديان في الحجم مع زيادة 
في حساسية حلمة الثدي ,وشعور 
بالثقل في الثديين. 

في الشهر الثاني: يحدث تغير في 
لون حلمة الثدي الى لون أغفق عمه 
كان من قبل وظهور هالة اولية 
دائرية حول الحلمة. 

وظهور حبيبات حول الحلمة. 

في الشهر الثالث يظهر سائل 
اصقر يسمى الكولسترم. 

في الشهر الخامس.. تظير هالة 
اخرى تسمى الهالة الثانوية حول 













ب. حسام الدين يوسف 


لعلاقات اسرية ارحب.. بقدر ما 
يمثل بداية لتقديم تضحيات.. 
وعطاءات لا يمكن قياسها بأي 


الزوجية.. هي مسئولية مشتركة.. 


وان كل شريك.. سيحصل على 
سعادة متساوية.. لما سيحصل 
عليه الشريك الاخر.. بشرط ان 
1 ويعطي. نصيبا متساويا.. 
لما يقدمه الشريك الآخر. 

وعلى الرغم من مصداقية تلك 
الحقيقة.. الانواج 


يقدم.. 


قآن بعضن 





يسرفا في عبارات المديح.. 
والتحية.. والمجاملة.. في محيطه | 
العمل 
ثم سيرعان ما يجيد 
رسم العيوس. والينوم على وجهه 
في البيت.. وكأنها من لزوميات 
حياته الاسرية.. والاخر.. يعتب. ان 
الابتسامة لاهل بيته. 
ستجرده من رجولته.. ويا ليت هذا 
التمط العجيب من الرجال.. يتذكر 
ان الحياة الزوجية.. عمادها المودة 


الخارجي حيث ميتمع 
والاصدقاء.. 





مجرد 








والرحمة. وان الكلمة الطيبة.. 
والعبارة الحلوة.. لن تتلل اطلاقا 
#من كيانه امامهم.. ابدا وبالتالي.. 


لن تزيد من غرور زوجته شيئا.. 


لأاترب الناس اليه. 


ابتسام الصياد 
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طوفت في الأرض من سهل إلى جيل 
اتى من الناس في جل وفي سعة 
ولن يكون غلوا أى مبالفة 
قانها السيرة المثلى التي ضربت 
والتحيق "انلع لمشي عل اعد 
فسيرة الفهد قوح المسك عاطرة 
ياسائلا لا تسلني عن مقاخره 
ومن حمى حرمات الدين من عبث 
والعدل وهو أساس الملك متنهجه 
وأصبح الناس في أمن وفي دعة 
وزاده رقفعة في الناس قاطية 
فمن يضاهيه في عز وفي شرف 
عل لق الحاين فعمر يي يضاف 
فالقول ما قاله مالم يكل أحد 
الثابت العزم والابطال طائشة 


© ايها ابن سلطان : تقدم الى ادارة الاحوال المدتية في خميس مشيط 
المواطن / عبدالك سياف ماضي آل خبران الشهراني مقيداً ان بطاقته 
الشخصية قد فقدت منه رقم اليطاقة ٠١4118731706‏ مصدرها خميس 
مشيط . يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة الاحوال المدنية يخميس 
مشيط أو أقرب ادارة احوال مدنية لآن حيازة هذه الوثيقة اى اخفائها أو العيث 
بمدوناتها أى استعمالها من قبل غير صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها بموجب 
التظام . 


© عرعر : طبرجل : مكتبة المدينة المنورة بطبرجل تعلن المحكمة الشرعية 
بطيرجل انه اتهى اليها اللواطن عايد مفرح الدهماء الشراري أن من الجاري 
في ملكه وتحت تصرفه كامل الارض السكنية الواقعة في محله على شارع 
التهضة بطبرجل المحدود بالحدود الاتية : جنوبا شارع النهضة عرض ١5‏ م 
بطول ثمانية وعشرين متر وعشرين ستتيمترا -4.7ام . وشمالا ارض مصبح 
مفلح وقريحه وحليمة الشراري بطول منكسر اريعين متر وستين ستتيمترا 
5-٠‏ م منكسر , وشرقا مقبل عوينان وعسيف عثمان بطول متكسر ستة 
وثلاثين متر وتسعين سنتيمترا -11.6 م. وغربا سلمى مقرح ومحمد 
العبيتشاوي يطول متكسر سبعة وثلاثين متر وخمس وثمانين ستتيمترا 
6 م متكسر ومجموع مساحتها ,171١م‏ " وطلب اعطائه حجة تملك 
له فعلى كل من له معارضة في ذلك تقديم اعتراضه الى المحكمة خلال شهر من 
تاريخ اعلاته . 


© عرعر / يعلن خميس الدالي عواد الحازصي عن فقدان شهادة دراسية 
للصف الخامس ليلى صادره من مدرسة المعتصم بالل الايتدائية بعرعر يرجى 
معن يعثر عليها ان يسلمها الى مدرسة المعتحسم يالله الابتدائية بعرعر وله 
الشكر . 


© عرعر : طيرجل : مكتية اللدينة المتورة يطبرجل تقدم الى آدارة الاحوال 
المدثية في القريات المواطن / مفرح حامد حماد القليحاتي الشراري مفيد! ان 
بطاقته الشخصية رقم ٠١50477190‏ تاريخ 1524/11/0 ها سيل 
القريات قد فقدت عته . يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها لادارة الاحوال 
المدنية في القريات أو أقرب ادارة احوال مدنية لأن حيازة هذه اليطاقة أو 
اخفائها أو العيث بمدوتاتها أو استعمالها من قبل غير صاحبها يعد مخالفة 
يعاقب عليها بموجب النظام ٠‏ 


© عرعر : يعلن الجدعي عبيد جميعان الشمري عن ققدان لوحة سيارة وانيت 
داتسون يكب م 1987 م رقم اللوحة 580515595 نقل السعودية بتاريخ 
1 هه الصادر من مرور عنيزة يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها 
إلى مرور رفحاء وله الشكر . 

© الجوف : يعلن خليفة بركة العنزي عن فقد سجل تجاري رقم ١570‏ 
بتاريخ 0ه صادر من فرع وزارة التجارة بالجوف يرجى ممن 
يعثر عليه ان يسلمه مشكورا لفرع وزارة التجارة بالجوف «سكاكاء . 


© عرعر : يعلن يثية مسهوج خميس العتزي عن فقدان شهادة دراسية 
للمرحلة المتوسطة صادرة من معهد عرعر العلمي يرجى ممن يعشش عليها ان 
يسلقها الى معهد عرعر العلمي وله الشكر , 


© عرعر : بعلن ماطر نار ماطر الحربي عن ققدان لوحة سيارة مرسيدس 
وايت رقم *793770 تاريخ 1507/1١/54‏ ه صادرة من مرور عرعر 
يرجى عمن يعثر عليها إن يسلمها الى مرور عرعر وله الشكر . 


أثناء استقبال خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز لجموع 
مساء أمس الآول بالديوان الملكي يقصر 





قلم أجد غير فرد واحد بطل 


الحمد لله ما في القول من زلل 
إذا حكيت بصدق سيرة الرجل 
غر القضائل فيها أروع المثل 
لأنه الثور والتور المبين جلي 
ودكوة نار كني الاين بالكل 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
المستهترين ذوي الأهواء والميل 
وهكذا سار فيه سير معتدل 
قالقهد حصتها من سائر السَّيل 
الصدق في القول والاخلاص في العمل 
فان وجدت 'لسانشما قائلا فققل 


اذا تقارعت الآراء بالجدل 


والرابط الجاش والاعداء في وجل 


© ايها العرين : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في ظهران الجتوب المواطن 
سلمان مشعوف شقيع القحطاتي مفيدا ان بطاقته الشخصية قد فقدت مته 
رقم اليطاقة ٠١770174776‏ مصدرها النماص ‏ يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها لادارة الاحوال المدنية في ظهران الجنوب أى أقرب ادارة احوال مدنية 
لآن حيازة هذه اليطاقة أو اخقاتها أو العيث بمدوتاتها أو استعمالها من قبل 
غير صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها يموجب النظام . 


© ابها : العرين : تعلن المحكمة الشرعية يظهران الجنوب ياته تقدم اليها 
المواطن / طائلع بن جيران بن مسقر آل خرصان القحطاني الوكيل عن 
جبران ين مسغفر القحطاتي بانهاء قال فيه أن من الجاري في ملك موكله وتحت 
تصرفه ثلاث قطع زراعية متجاورة تقع في قرية الملحة ضواحي ظهران الجتوب 
الاتية اسماؤها وحدودها كما يلي : مزرعة الييادة والطويلة والحمراء يحدها 
من الشمال ارض فضاء . ومن الجنوب شارع ومن الشرق وادي . ومن الغرب 
سقح جبل ويطلب اثبات تملك موكله لهذه المزارع . فعلى كل من لديه معارضة 
في طلب المذكور وكالة مراجعة هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ نشره وال ولي 
التوقيق . 


© تعلن المحكمة الشرعية بالرين انه اتهى اليها المدعو محمد بن باني 
القحطاتي ان من الجاري في ملكه وتحت تصرفه كامل ملكه الزراعي الواقع في 
محله في حي المتتزه في قبيان بالرين وايل الي بالاحياء الشرعي من عام 
٠ه‏ المحدود بالحدود الاتية : جنويا وادي يطول 185 م . وشمالاا 
شارع عرض 85 م يطول 4١‏ م . وشرقا ملك محمد بن عبدالمحسن يطول 
5م ء وغريا شارع عرض 7١‏ م يطول 57٠0‏ م ٠‏ وطلب أعطائه حجة تملك 
له فعلى كل من له معارضّة في ذلك تقديم اعتراضه الى المحكمة خلال شهرين 
من تاريخ اعلائه . 


© ايها العرين : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في ظهران الجثوب محمد 
سعيد مسفر آل ثواب القحطاني مقيداً أن بطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم 
البطاقة ٠١ 4588441١‏ مصدرها ظهران الجنوب يرجى ممن يعثر عليها أن 
يسلمها لإدارة الاحوال المدنية في ظهرأن الجتوب أو أقرب ادارة احوال مدئية 
لأن حيازة هذه البطاقة أى اخفائها أو العبث بمدوتاتها أو استعمالها من قبل 
قير صاحيها يعد مخالفة يعاقب عليها يموجب النظام . 





اعلان للادارة العامة 


لاوقاف ومساجد منطقة الطاتف اعلان منلفسة 


تلن الادئرة العامة للاوقاف ومساجد منطقة الطلئف 
للمرة اللتانية اعن طلرح عملية/ اترميم وتثبيت.الرام 
بولجهات عملرة الأوقاف بعي قروى بالطائف . 

فعل م يرغب الدخول في هذه للنافسة للتقيم للادارة 
العامة للاوقاف رمساجد منطقة الطائف للعمول عل 
نسخة من الشروط والمواصفات المعدة لذلك مقليل مبلغ 
وقدره (0*) خمسعانة ريال للنسخة الواحدة لبقا لنظلم 
لامي مشتروات الحكوعة وتنفيذ مشروعاتها وأسالها مع 
تقديم اللستندات التالية . 
١د‏ شمان بنكي بواقع ( ١‏ 6 ) من قيمة العطاء لابقل, 
مادعول اسعريانه .عن اثلاثة. الشهر ٠‏ 
!- شهادة معتمدة توضح سابق للخبرة في لعمال الصيانة 


صورة من اشهادة الزكاة والدخل سارية اللفغول ٠‏ 
على أن تقدم العروضى والاسعلر رقما وكتاية داخل 
اظرف مختوم بالشمع الأحسر ولن مدة العسلية (6:) برها ٠‏ 
علما بان اخر مومد لتقديم العطاءات يوم السيت 
اللوافق 1130/54/5 ه وموعد فتح المظاريف في اليوم 
التالي الساعة الحادية عشرة صباحا . ويا الثوميق 


الجهة : الرتاسة العامة لتعليم البئات ٠‏ 

رقم المناقسة : 78 . أسمها ووصفها وغرشها : مشاريع 
كبيمة (المجموعة الاوفن) شرق الرياض - البلعة - للدي - 
نجوان - جيزان - قلجرج - تبيك - مكة - التالققيد 
قيمة وثلئق العروض د -500 بيالا: ز |( 

مكان بيع للوثائق وتقديم العريض : ادارة للنققصات 


٠ والشتريات‎ 

موعد تقديم العروض : 1510/1707 هء 

موص افتح للظاريف : 189١/1/2‏ هد ء 

المطلوب ٠‏ صورة امن تصتيف اللقاولين ٠‏ 

رقم المئافسة : 78 . اسمها ووصفها يفيضها : مشاريع 
مبسطة (المجموعة الآولى) الجوطلة والمريق . الاقلاج ٠‏ 


ألمشتريات - 
مرعد اتقديم القعريضي : 159١/4/57‏ ها+ 
موعد فت للظاريف : 119074757 هد . 
الطليب ٠‏ صورة من تصتيف للقاولهة ٠‏ 


عف اللسان عفيق النقس من كرم 
أبى اليتامى مغيث الجائعين. إذا 
رأيت فيك مزايا الخير قد جمعت 
سبقت من سبقوا أتعبت من لحقوا 
قما تصورت أمرا أنت تقعله 
كأن سرك سر الناس كلهم 
وتلك صهيون قد قامت قيامتها 
ومادرت أن أسد الغاب رابضة 
تصب سوط عذاب فوق أرؤسها 
تذيقها مثل ما قد ذاق أيرهة 
يافخر يعرب دم بالله منتصرا 
حملت دعوة خير المرسلين كما 


قد أمكن الله منهم فاغتدوا عبرا 
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© الدوادمي : تعلن المحكمة الشرعية بالدوادمي انه انهى اليها مسفر ين 
حبيش بن يرجس بن عميره أن من الجاري في ملكه وتحت تصرفه كامل مزرعته 
الواقعة في محلة النبوان يالدوادمي المحدودة : جنويا مزرعة نادر بن مجيديع 
بن عميره بطول 770 م . شمالا حزم بطول 77١‏ م . شرقا شارع عرضيه 
"م بطول 55-0 م ء. عَربا مجرى شعيب التنبوان بطول ©59 م ومجموع 
المساحة 7/١.١5‏ دونم وطلب اعطائه حجة تملك له فعلى كل من له معارضة في 
ذلك تقديم اعتراضه الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ اعلانه . 


© الدوادمي : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في شقراء المواطن ثنيان بن 
محمد بن ناجي الزيادي التفيعي مفيدا ان بطاقته الشخصية قد فقدت منه 
رقم البطاقة ٠١١7١78-1/5‏ مصدرها شقراء يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها لادارة الاحوال المدنية في شقراء أو أقرب ادارة أحوال مدنية لآن 
حيازة هذه الوثيقة أو اخفائها أو العبث بمدوناتها آي استعمالها من قيل غير 
صاحيها يعد مخالفة يعاقب عليها بموجب النظام . 

© تقدم لادارة الاحوال المدنية في الرياض المدعو / بخيت ميروك محمد بن 
محمد عتيق فهد ين سعد عبدالرحمن خامل حفيظة نفوس رقم 4595/ 
1 وتاريخ 1747/41/1١‏ ه سجل الرياض طالبا تصحيح حذف اسم 
المعتق وتعديل اسم اللقب بحيث يكون اسمه بعد التصحيح او الاضافة بخيت 
ميروك محمد يندر فمن له معارضة على ذلك ف فليتقدم بمعارضته خلال شهر من 
تاريخه . 


© عرعر : طيرجل : مكتية المديتة المنورة بطيرجل تعلن المحكمة الشرعية 
بطبرجل انه اتهى اليها المواطن مسعد حامد الهمط ان من الجاري في ملكه 
وتحت تصرفه كامل الارض الزراعية الواقعة في محلة بقرية شيبه ومن التابعة 
بطبرجل المحدودة بالحدود الاتية : جنوبا ارض تابعة للمالك بطول ثلاثماتة 
وعشرين متر وستة وخمسين سنتيمترا . 57.-لالام شمالا مزرعة غازي 
الراضي بطول خمسمائة واثنين وثلاثين مترا واربع وعشظرين سئيتمترا 
ايم . منكسر . شرقا ارض تابعة للمالك بطول ثلاثماثة وستة متر وسيع 


وخمسين سنتيمترا 707,07 م ٠‏ غربا شارع عرض 5 م يطول مائة وخمس 
وستين متر ١55‏ م ومجموع مساحتها ١١٠٠م"‏ . وطلب اعطائه حجة 


تملك له قعنى كل من له معارضة ف ذلك ذلك تقديم اعتراضه الى المحكمة خلال 
شهر من تاريخ اغلاته . 


© مكتب تبوك : يعلن علي عبد العزيز الشمري عن فقد رخصة قيادة عمومي 
سيارات بوقم 5١7‏ في 1717/11/11 ه صادرة من مرور تبوك الرجاء ممن 
يعثر عليها ان يسلمها الى مصدرها وله الشكر . 


© عرعر : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في عرعر المواطن حمدي عاثي 
دعسان العجمى مفيدا ان بطاقته الشخصية رقم ٠١٠١-17-1‏ وتاريخ 
6 ه سجل عرعر قد فقدت منه يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلعها لأدارة الاحوال اللدنية في عرعر أى اقرب ادارة احوال مدنية لآن حيازة 
هذه البطاقة أو اخفائها آو العبث بمدوناتها أو استعمالها من قبل غير صاحبها 
يعد متالفة يعاقب عليها بموجب النظام . 

© الجوف : مكتب الجزيرة : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية ف سكاكا المواطن 
قاسم ناصر عويتان القعيقعي الرويلي مفيدا ان حفيظة نفوسه قد فقدت منه 
يمتطقة الجوف رقم الحفيظة +5541 تاريشها 15-1/1/18ه مصدرها 
الجوف يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة الاحوال المدنية في سكاكا أو 
اقرب ادارة احوال مدئية لأن حيازة هذه الوثيقة أو اخفائها او العبث 
بمدوناتها أو استعمالها من قيل غير صاحيها يعد مخالفة يعاقب عليها بعوجب 
التظام . 


السلام بجدة ألقى الشاعر عبد الكريم محمد 
من المواطنين حسين الحمود من أهالي القطيف قصددة قال 
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لاقهة لتحم المتياق: شن افق 
ما أقحط الناس من جدب ومن محل, 
كأن تجمع أهل الفضل في رجل 
هل يسيق الخيل يوما راكب الجمل 
الا تحقق في يسر وفي عجل 
فأنت تستبق الأقوال بالعمل 
تسروم غزو عرين الليث بالثعل 
حول الحمى ولها غاب من الاسل 
يقوة اللةبتالعتسالة الدبتل 
من العذاب فيا للويل والذكل 


قد سرت بالناس فيها سير معتدل 


خطاك يا قهد خذهم أفضل السيل 
بداقع من ذوي الأضغان والدغل 
ولم يتالوا مناهم خاب من أمل 
بوركت يا فهد في حل ومرتحل 


© الامل : يعلن شعيل عزيز العرجان عن فقد لوحة سيارة تويوتا هايلوكس 
موديل ١587‏ رقم اللوحة 7٠١481514‏ تاريخ ١507/17/57‏ ه يرجى ممن 
يحثر عليها ان يسلمها الى قسم مرور الخرج . 


© الامل : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في الافلاج المواطن عبد العزيز محمد 
عبد العزيز المفلح مفيدا ان حفيظة النفوس وبطاقته الشخصية قد فقدت منه 
رقم الحفيظة 57" تاريقها 1753/4/5١‏ ه مصدرها الافلاح . رقم 
اليطاقة ٠١77854535٠74‏ مصدرها الافلاج يرجي ممن يعثر عليها ان يسلمها 
لادارة الاحوال المدنية في الاقلاج أو أقرب ادارة احوال مدنية لأن حيارة هذه 
الوثيقة أو اخقائها أو العيث بمدوناتها أو استعمالها من قيل غير صاحبها يعد 
مخالفة يعاقب عليها بموجب النظام . 


© حوطة بني تميم : تعلن رئاسة محاكم حوطة بتي تميم أنه انهى اليها 
المدعو / عيداش ين علي الجويزى طالبا اعطائه حجة استحكام ان من الجاري 
ف ملكه وتحت تصرفه كامل بيته الواقع في الحسايه باسفل الباطن يحوطة بني 
تميم المحدودة بالحدود الاتية : جنويا بيت رشيد بن حمود بطول 1117م . 
شمالا ارض زيد بن شبيب وشركاه بطول ١7.6١‏ م . شرقا عمارة ناصر ين 
عمير وتمام الحد ملك الزمام بطول 15.7١‏ م . غريا شارع عرض 7,70ام 
ويطول ١7.3٠١‏ م وبمساحة اجمالية قدرها 778.87 م " وطلب اعطائه حجة 
تملك له فعلى كل من له معارضصة نْ ذلك تقديم اعتراضه الى المحكمة خلال شهر 
من تاريخ اعلاته . 


© الرس : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في الرس المواطن فرحان قلاح 
ضيف الله المظييري مفيدا ان شهادة ميلاده قد فقدت منه رقم الحفيظة 
64 تاريخها 1755/5/7 ه مصدرها الرس يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها لادارة الاحوال المدتية في الرس أو أقرب ادارة احوال مدنية لآن حيازة 
هذه الوثيقة أو اخفائها أى العبث يمدوئاتها أو استعمالها من قبل غير صاحيها 
يعد مخالفة يعاقب عليها يموجب النظام . 


© عفيف : يعلن فاطم سفر العتيبي عن فقد شهادة تخصيص اسهم سابك 
رقم الشهادة 35874 بتاريخ ١504/1/18‏ ه صادرة من فرع البنك الاهلي 
يحقيف يرجى ممن يعثر عليها تسليمها الى شركة سابك ار البنك الاهلي . 


© مكتب بريدة : تقدم الى ادارة الاحوال المدتية في بريدة المواءان مبليمان 
حلال محمد الهلال مفيدا ان يطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم البطاقة 
1٠١١ ١1555-7‏ مصدرفا بريدة يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة 
الاحوال الدئية ف بريدة أو أقرب ادارة احؤال مدنية لأن حيازة هذه الوثيقة أو 
اخفائها أى العبث بمدوتاتها أى استعمالها من قبل غير صاحبها يعد مخالفة 
يعاقب عليها بموجب النظام ‏ 


© عرعر : طبرجل : مكتية المدينة المتورة بطبرجل تعلن المحكمة الشرعية 
يطبرجل انه انهى اليها المواطن شتيوي ناصر مطيلق الشراري ان من الجاري 
ف ملكه وتحت تصرقه كامل الإرضى السكنية الواقعة في محلة يقرية شيبه ومن 
القرى المأحقة بطيرجل المحدودة بالحدود الاتية : جتوبا ارض تايعة للمالك 
يطول خمسين متر 5٠‏ م ٠‏ وشمالا أرض تابعة للمالك بطول خمسين متر 
5 مء وشرقا ارض تابعة للمالك يطول خمسين مثر »3 م . وغريا شارع 
عرض ١5‏ م بطول تخمسين مترا - 5 م ٠‏ ومجموغ مساحتها 56٠١‏ م ' وطلب 
اعطائه حجة تملك له فعلى كل من له معارضة في ذلك تقديم اعتراضه الى 
المحكمة خلال شهر من تاريخ اعلانه . 


. القناةالشالثة ء إل مالع 













خبر وعن برتاجه ا 
ومذيع تلفزيوني اخر طل علينا في رسالة 
أبطال الكؤوس ولاعاد شفنا صورته أكيد 
دخله الغرور ؟ 
سكرب نات كام بترتي جموعة صور 
| له يرتدي فيها اليدلة على بعض محرري 
الصفحات الفئية . . ويعني اني شاركت في 
حفلات الصيف في جنيف وياريس 
ولندن . 
الا ومطرب اخر طار مع «هيوب الريح» 
حيث اخدذ الملحن معه وذلك حتى يمك 
الكمنجه معه ني اغنية واحدة سجلت في 
برنامج بتلفزيون الدمام . 
اتصلت على فتان ورد علي يصوته 
مجلا وتيغون الحق خفت من صوته !! 
ل بكر الشدي احتفل بزفافه في هدوء تام 
بعيدا عن حضور الزملاء والاصدقاء . 
ياتكسي القرام بخيل هالمره ؟! 
ا مسرحية «الواد سيد الشغاله عدت أي 
كلام .. . هيصه عادل ماعاد تنقع مع 
المنقفين !! 
الفتان يحبى عمر طلع علينا يقول ني 
جديدي اتدى ايوبكر سالم . . عاد ماشفت 
الا ابوبكر تتحداه طيب قول أتحدى سامر 
#كمير . . 
6 مطريان شعبيان يحثان عن الشهرة 
قاما مؤخرا باتباع اسلوب الاثارة أو مهاجمة 
بعضهها عند الاحاديث الصحفية . . اخر 
ماقاله احدهما هو ان المطرب الآخر 
تلميذ .. له ..!! 
8 شويعر غزل خط بقلمه بعض الكلييات 
وارسلها لصفحة شعبية .. الصفحة 
اخذت البيتين الاولين ورمت الباقي 
وردت عليه وشعرك مركبء !! 
#8 خلاف بين فتان خليجي معروف ويين 
المؤسسة الفنية التى تقوم بانتاج وتوزيع 
اعماله . . والسيب يعود الى ان المؤسسة 
اخشت الرقم الصحيح لتوزيع عياب الفناد 
0 فق اخلبج العري و«قلبي معك» 
و ا ا 
يتسجيل اغنية خاصة بالمعوقين واهداها 
للبرنامج التلفزيوني الئور والامل بعد ان 
صورها له المخرج عبدالكريم السيف . 
الا ان الاغنية لم «تر النوره حتى الان . 
كذلك قرأت ان اللاعب ماجد عبدالله صور 
مشاهد تلفزيونية خاصة بالمكنوفين ولقاء 
معد لبرنامج النور والامل الا ان المشاهد 
واللقاء لم ديريا النوره حتى الان . 
[ قرات خيرا انْ أحمد عدوية قد فقد 
الذاكرة كذلك لابتطيع ان يمك بكأس 
الماء . . وني اليوم الثاني قرأت خبرا في مجلة 
خليجية وهو ان احمد عدوية يتضي بعض 
الوقت ني الاسماعيلية ويقوم الان باعداد 
اللحن الجديد الذي وضعه له بليغ حمدي 
. عدوية أتكل 
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وسيغنيه . . عدوية قريبا . 
نطق .. عدوية.. نام. 
شدوية . . . يعود . ياهوة ياناس زودتوها 
شوي مع مطرب الملاهي وهو مافيه حد في 
هالبلد ألا هالولد . . واللى مايعرف السقر 
«يقليه» ؟! 0 
اقلا على سيرة عدوية اعتقد ان اغنية 
دلولاكيه افضل من يعض الاغاني التي 
تقدم في الاعلانات التجارية بالتلفزيون . . 
عاد هناك اعلان تقول الاغنية فيه .. لو 


٠....‏ تعرف تعمل دي 


عدوية 
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القاهرة - خاص افلامه .الكلاب والمدينة 
في استديى الاهرام بمصير يدأ 


الثنان عادل امام تصوير احدث 
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والذي 
يخرجه محمد عبدالعزيز عن قحصة 


لبسيوني عثمان يشارك ف تمثيلها 
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القمر. 


مشاعرهم. 


فتان تشكدلى؟.. 


لقاء دون مقدمات 


انطلقت الى منزل الامير بدر بن 
عبد المحسن قبل ان يكون هناك 
سايق موعد توقعت ان يكون الوقت 
غير مناسب ألا ان الواقع غير ذلك 
وطالبنا 
بمشاركته لحظة جلوسه مع عشقه 
الاخر.. الصقور التي تنتصب بكل 
خيلاء وكأنها تنتظر الاشارة لتنطلق 
الى الفضاء. 


داخل المرسم 


وكان اللقاء التشكيلي مع سموه 
في مرسمه المتواضع وأصدقكم 
القول اذا قلت ان همي الكبير هو 
اللوحات الاصلية لتلك التي ظطلهرت 
في ديوانه فوجدت غيرها الكثمر سيع 
عشرة لوحة مائية علقت بشكل رائع 
على جدار المرسم كلها تحمل صفة 
واحدة لونا وتقنية ختى لو تنوعت 
في موضسوعها.. ذات ايحاء سيريالي 
للانسان فيه نصيب كبير. 

© ف لوحات بدر شفافية متالقة 
تكشف ما وراءها بكل صدق لونا 
وخطوطا ومساحات.. وكأني بيدر 
ينظر من خلاليا باستحياء شكا في 
عدم جودتها ولكنها أكثر ثأنة منه 
فيه فهي تعرف فأرسسها. 


فقد رحب سموه بنا 


سؤال ومغامرة 


المغامرة في طرح السؤال صعبة 





للا 


© بدر بن عبدالمحسن شاعر احس بموقع قدمه على ارض 
ألوطن فانشد للوطن وتحسس قلوب السهارى قصادق معهم 


كانت الكلمة جسيرا عير منه الى المستمع قدقع يذلك 
المستمع بالمقايل لكي يعبر الى بدر فالتقيا قي منتصف الطريق 
فامتزجت الاحاسيس فكان يسيق الاحبة في التعبير عن 


هذا الفنان كتب الحب للوطن ولمن يعيش على ارضه.. 
ولكن الشيء الذي قد يكون جديدا ان يكون بدىر بن 
عبد المحسن فنانا تشكيليا حتى ظهر ديوانه مزدانا باللوحات 
التي اكد يها وجود هذه الموهبة. 

اشياء كثيرة دارت في ذاكرتي بحثت عن +يدرء في ثتليا 
معرفتي يمن قالو! عنه يوما أنه يرسم.. فوجدت الاجلبة 
وكانت القناعة مني بانه ليس يغريب على هذا القن لكن 
الاخرين وضعوا امامي علامة استقهام كبيرة احتاج 
لزحزحتها من امامي للوصول الى الاجابة مياشرة السؤال هل 
بدر بن عبدالمحسن هو من رسم تلك اللوحات.. وهل حقا هو 


جدا ولكوني ابحث عن لقاء 
صحفي تشكيلي مع فنان تألق 
شعرا يعنى ان اتوخى الحذر فقد 
يكون سؤالي جارحا لمن وجه اليه 
لعدم اجادتي لاسلوب طرحه. 


ولذلك اخترت الدخول في 
النقاش العام مباشرة لعلني اجد 
الاجابة. 

ارسم قبل ان اكتب الشعر 

لم احيذ ان اطرح اسئلة 
مستهلكة.. مثل: متى بدأت الرسم 
ومن له الفضل في تعليمك وهكذا 
ولذلك كان اليكك” - عن كيفية 


السؤال.. كانت شائكة استطاع 
الامير يدر بن عبدالمحسن ان 
يخرجني من دوامتها حينما قال: 


ا" هك 1 


قد يستغرب اليعض ان ارسم 
لوحات ديواني ولكن الواقع انني 
كنت ارسم قيل ان اكتب الشعر.. 
ولكن تعاملي مع الكلمة جاه لسرعة 
وصولها للمتلقي وانتشارها في 
مساحة > واشعة.: فالتعامل “مع 
اللوحة له طريقته وكذا القصيدة 
فانا «الحديث للامير بدرء اكون 
صداقة طويلة .مع اللوحة فقد 
ايدؤها اليوم واعود لاكملها غدا 
وهكذا يكل هدوء دون احداث 
تحاور في داخلي مثل ما تقعل 
القصيدة رغم ان الفكرة في كلتا 
الحالتين تكون قد وجدت مسيقا 
يواعرف خاتمتها واذا لم اكن عارنا 
لتلك الخاتمة فانني لا اغامر لا في 
الكتابة ولا في الرسم. 














و عبدالمحسن في حوار' مع «القناة الثالثة» : 


وعن الاعمال التي لم تكتمل 
كلمة شعرية كانت او لوحة 
تشكيلية يجد الاميربدر انه توقف 


لسبب او لاخر في متتصف الطريق 
في ادائها. 


يعلق الامير قائلا: اتتي ممن 
تعجبهم الاعمال الناقصة فهي 
تعني اشياء كثيرة منها ان هناك 
فرصة لمن يرغب في المشاركة في 
أكمالها بجانب ان الشاعر اى 
الرسام يشعر ياته توقف عن 


أكمالها لعدم رضاه وان لديه: 


الافضل او انها ادت القكرة حتى 
ولى كانت ميتورة. 


ظ ا 




















بدر والالوان المائية 
الملاحظ ان الامير يدر بن 
عبدالمحسن يتقذ اعماله بالالوان 
المائية لذلك تأتي معيرة عن شفافية 
احساسه مقارنة بالكلمة المغناة. 


يقول بدر.. أن للالوان المائية 
احساسا خاصا واجد انها تترجم 
ها اود قوله ولا اقول انني احدتها 
ولكنني مقتنع بأنها جميلة. 
حتى لا اكون متائرا 
المشاهد للاعمال التشكيلية 
للامير بدر بن عيدالمحسن يتوقع 
أن وراعها دراسة او توجيها ولكن 
الحقيقة كما يقول سموه غير ذلك 
اذ أنه يرسم من داقع عشقه لهذا 








للسينما قاروق الفيشاوي وهدى 
رمرّى وعلا رامي ومجدي وهبة 
ترجا الجداوي وتوسف. داودء 
ويقوم عادل امام في الفيلم بدور 
لص ينجح في سرقة مبلغ خم من 
المال بالاستراك مع ثلاثة من 
اصدقانه ولكنه يقع في قبضة رجال 
البوليس وتفشل الشرطة في العثور 
على المال او الثلاثة لصوص 
الهاربين والذين ينظر أليهم 
٠‏ المجتمع كالكلاب الضالة. 
ويقرر ضابط الشرطة فاروق 


' الفيتاوي استدراج عادل اماع الى 


شقته ومصادقته ليتوصل من خلال 
مراقبته الدقيقة الى موقع المال 
المسيق ومخبا زملائه الهاريين» 
ولهذا يقيم عادل امام معه. حيث 
بقيم القيشاوي مع ابوه وامه 


و ا 











واخواته. ومن خلال تلك العلاقة. 
الغريية بين ضابط شيطة ولص 
تنشا مفارقات يعضها بوليسي 
ويعضها ضاحك وتكشف احداث 
النصف الثاني من الفيلم عن 
مفاجأة غير متوقعة. 

ويعد التقاء عادل امام بفاروق 
الفيشاوي في فيلم «الكلاب 
والمدينة. هو اللقاء الثاني على 
شاشة السينما بعد نجاحهما ف 
فيلع المشبوه للمخرج سمد, سيف 
مع سعاد حسني ويلغ اعجاب 
عادل امام باداء فاروق الفيشاوي 
رغيته للعمل معا في قيلم سينماني 
ثالث يبدا تصويره الشناء المقيل 
بالقامرة 






















© كتب/ صلاح مخارش 






8 يبدو ان القتان الكبير محمد 
: عيده لم يحسيح ذاك الفنان الذي 
يتحفظ ويخشى تسرب اعماله.. 
حيث انه اتبع في الاونة الاخيرة 
طريقة «ماضي طلال... فطلال كان 
في السايق هو الذي لا يتحفظ على 
اعماله.. ولكنه الان يخشى نزول اي 
عمل الا بعد تمعن وتفكير وبطريقة 
تحقظ له حقوعه.؛!! 
ا كثير من التساؤلات تدور حول 
هذا الموضوع وهو «تواجد اعمال 
محمد عبدد في الاسواق وبين يدي 


الجمهور... قبل ان تتزل بطريقة 












صحيحة ومشروعة أو عن طريق 
مؤسسته الفنية.؛ 


فمحمد وبذكائه المعروف عنه في ' 


الساحة القتية دائما ما يحاول ان 
يفتعل قضية ما قيل نزول انتاجه 
الجديد.. رغم أنه يعرف أن جديده 
سينتاقله الجمهور وسينتيعه مهما 
يكن .. الا انه له اسلوب وطريقة 
ذات مدى يعيد..!! 

وما دفعتا الان للتحدث حول 
ذلك هو أغنية «طال السفرء كلمات 





السيفه والحان محمد 


















أعدائم 
عبده. 
هذه الاغتية سيحتضنها 
الانتاج الجديد لمحمد عيده ولكتها 
الان موجودة بين يدي الجمهور' 


ومتذ اسبوعين.. ترى ماذا يقصد 4 


بتسريب احدى الاغتيات الجديدة 









وكلماتها في قمة الروعة.. 
طال السقر والمنتظر مل صيره 
والشوق يا محيوب في ناظري 


شاب 


رد النظرحليت في الكف جمرة 
لهيبها في داخل القلب شباب 


رد الخير والمهتوي ضباق صيدره 


ا من يرد العلم عن هاك الاحباب 
طيقه عبر صا ارسل مع الطيف 
عبرة 

وخاطره من لوعته ها بعد طاب 
هو ها ذكر أن الجفا فيه كسره 

لنخافق اللي في هوى صاحبه داب 
يا ما سهر طرق على حبس غبره 
' . اردها والوجد للدموع حِذابٍ 
دمعي انحدر جاله على المنع جزرم 

عظيم وجدي للدموع شرع الباب, 
يوم وشهر عزاه والعس مرة 0 . 

والناس واجد لكن الولف غلاب 





مسف رس سكسك فرع ق» سرسرة لس ل إسزةزقزة "رق »سميج 








٠ وتقول:‎ 


الفن دون البحث عن موجه او معلم 
كما يفعل الاخرون.. ويضيف 
الامير يدر أن العمل الفطري الناتج 
سن اداثي لتلك اللوحات يشعرني 
يخصوصيتي وان ما اقوم يه نايع 
من ذاتي دون تدخل من "الآخرين 
ومن هنا تتولد قتاعتى الذاتية 
بالعمل التشكيلي 00 
لا احب هذا الاسلوب 

يما أن اعمال يدر ين 

عيدالمحسن لم تخرج الى التون 


حتى, الان سوى ما قدمه في ديوانه 


فهل يعني هذا اته شير رأغب في 
عرضها. 

اجاب سموه بان الامر لا يتعدى 
ممارسة هواية وقضية عرضها ني 
معرض لم تكن في مخيلتي لاسياب 
من اهمها عدم ثقتي يائها اضافة 
جديدة في الحركة التشكيلية فهدنٍ 
حتى في قصائدي أن اضيف 
الجديد.. وهذا ينطبع على اللوحات 
كذلك.. والجديد ف نظري هو ما 
يتعلق بالفكرة فالفنان يآتي تميزه 
عن الاخرين في استطاعته التعبير 
عن احاسيسهم او يعكس ما يراد 
من نواحي الجمال والحب والسلام 
في لوحاته.. والا قماذا يعني أن. 
يقدم احدهم لوحته بالخامات 
المختلقة ويدعي انه استخدم يها 
حتى لو كان ذهبا وهي خالية من 
الموضوع,. قهل يعني استخدام 








© رفضت العرض الذي 
قدمه ني الفنان محمد عيدد. 
وسسقة جمعة. 
© ساعتزل بعد اربع 
سنوات وساكشف بعضس 
الخفابا في الوسط القني..! 
ورياب» 
© عيادي الجوهر يشتري 
الحائي..! 
1 «محمد العتيق» 
© سيكون بي عمل مسرحي 
جديد واخر تلفزيوني مع 
حسين عبدالرضا. 
.سعد الفرج» 
© افضل الاستماع لمحمد 
عيدد. ايويكر سالم وخالد 
الملا وخالد الشيخ.! 
«المبرقعة» 
© محمد الموجي اشاد 
٠‏ بصوتي وادائي..!! 
«عبد الرحمن الشومر. 

















ااا 


الى حو 





سس رلا 


121 11-00110101100 010 


يقام في الغرفة التجارية 
التتكيليون يشاركون لجنة أصدقا: المرضىي 
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تقيم الجمعية العربية السعودية 
. للثقافة والفنون نهاية الشهر الحالي 
معرضصا جماعيا للفن التشكيلي 
يشارك فيه نخبة كبيرة من الفنائين 
التشكيليين بالملكة حيث سيكون 
ريع هذا المعرض لصالح لجنة 
اصدقاء المرضى وسيقام المعرض 
في قاعة الغرفة التجارية بالرياض.. 


أوتقدم فيه حوالي )١9١(‏ لوحة 
تشكيلية ابدع في رسمها ستون 
فنانا ومن مختلف مناطق المملكة.. 
المعرضص سيحضر افتتاحه رجال 
الاعمال المعروقون وعدد من 
المسئولين وذلك دعما منهم للجنة 
ودعما للحركة الفنية التشكينية هذا 
بالاضافة الى دعم وتشجيع من 
الجمعية للقنانين لايرار عطاءاتهم 
في هذه المعارض الجماعية امام 











يعدا جديدا وتطويرا حديثا عند 
بثها البرامج خلال الايام القادمة.. 
فسيلاحظ المشامدون تطورا 
يجذبهم اليها فالشاسة لم تعد تلك 
الشاشة التلفزيونية التى تعودها 
المشاهدون عند - تقديم اليرامج 
حيث ستكون كالوردة المتفتحة 
زاهية الالوان من رحيقها سيتذوق 
المشاهدون الجديد من الواتها 
الزاهية سيلحظ المشاهدين 
التطوير.. فالقائمون على التلفزيون 
وبتوجيهات من معالي وزير الاعلام 
وبمتايعة دائمة من الدكتور علي 
النجعي وكيل الوزارة المساعد 
لشؤون التلقزيون يحاول الجميع 
ارضاء المشاهدين وتحقيق رغباتهم 
بكل ها هو ملامس للايداع 


























«هذا 


عندما تثاولنا عروض مسرحية 
سيقود. 
والتهريج قيل عامين اتهمنا اليعحض 
باننا تحارب الممثلين.. ومع مرور 
الوقت اتضحت الرؤية يأن ما ذهبنا 
اليه هو عين الصواب وعين الواقع 
فالعروض التي قدمت كانت عروضا 
اشبه بعروض (السيرك) او بالاحرى 
اشبه بعروض «الطاخ طبخ..!! 
قلا (نص) يشفع لهذا العمل 
بالاستمرارية ولا حتى اداء الممثلين 


المليثة بالمغالطات 





60 
8 التجد 'يةالت المركبي والذي يسيبيه تحولت 
الجماهير والتقاد.. والتجديد هو بد'يةالتواصل 0 2 2 
| ل ل لم اكن اذوقع ان يكون 820000 ص ص صنت نك ل لال دالا لجان ا 1 المسرحية الى (تهريج) مما جعل 
الخاكات: شيا امن..التجدية : 93 وال هن قيل ال 282 للعغداس ١)‏ 5 ومن التلفزيون فظهور : الجميع يبتعد عن خط سير المسرحية 
ماذا يهمتي اذا استخدم الرمل 2 استقبال السؤال من قبل الامدد ||| () الأطفال العرب يرسمون 6# رعإ الشريط عن بداية الخير عتد قراءة 1 كلية بعد ان رسمه لهم المخرج 
لح لطي الف ال 2 بدر. سييدؤه بضحكة علي ||[ 200 0 إرى ل]! الاخبار جعل الكتيرين يثتون على 5 ع وو ا 
التفكير ف الموضوع المطروح. التردد صادقة ونابعة من القلب || ]1 قونس - مكتب الجزيرة. دن 1172| هذا الاملري: مذي يني 8 لتركي بصورة صحيحة وامام 
في اليضوع الماروح ة رائعة يكفي أن 8 دولار من ميزانية الجامعة العربية [] 5 (التهريج) فاجا ١‏ ره ماكد. 
8 ات الحقها بجملة رائعة يكفي ان تكون زع علمت .الجزيرةء ان جامعة | لهذا العام لاقامة هذا الحرحى | التلفزيون.. فقد اوضح مصدر يج) فاجا الح لجميع يسفر - 
لكل مدهما اسيحابة دليلا قاطعا حينما قال: [] الدول العربية ستتولى اقامة | الذبى ب الى .الرد على ما ترم (ح © خاص لالقناة الثالثة. بأن هناك اول عرض مسرحي.. يدون معرا 
متى يرتسم الامير يدر ومتى < 21 متمد هذا اليد تيد ل] معرض لرسوم الاطفال العرب حوك | اليه اسرائيل من تهويد القدس, [] | اشياء جديدة سيتم طرحها عبر 0 الايام اتضح كل شىء 
يكتب القصيدة وماذا لو اجتمعتا سمعته فالشك في اتها ايدست كا || لآ القدس وذلك تنقيذا لقرار مجلس وسيقام المعرض اثناء هذا العام [] | الشاشة من برامج منوعات © ومع مرو الايم الضصح كل شي 
معا؟.. هذا هو السؤال.. يجيب دليل على اتها جيدة قدعهم كج وزراء الاعلام العرب. يعدة دل كم ومسلسلات واعمال محلية وعربية. فالزميلة جريدة (السياسة) اوردت 
الامير يدر.. ان لكل من تلك يشكون.. قهذا الشك يفرحني. امتكية اناوه مدي 


الوسائل استجابة خاصة فالكلمة 
تأتي في وقتها وتدفعني للبيحث عن 
القلم كذلك اللوحة تأتي فكرتها 
واجد نفسي اقف امامها واغمسر 





اخيرا.. 
لمان يطرح مثل ذلك السؤال؟.. 
اذا كان الامير بدر ين عيدالملحسن 
أو غيره يمتلكون الموهبة فلماذا لا 
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قيل ايام خبرا تفيد فيه بان 
(محاكمة) ستتم مع العامنين في 
ا مسرحية 
سيقوه) ..!! 


هناك 


التهريجية (هذا 


وبهذا الخبر نعود ونؤكد مرة 
ا الفرشة في الوانها ولكن الفرق كبير بيدعون من خلالها.. فالرئيس اخرى باننا حاولنا منذ يداية 
بينهما فالقصيدة بالنسبة لي تعد ١‏ تشرشل كان رساما وهظر كان عروضها الفاشلة تناولها بالنقد 
يمخاض اكبر ومعاناة اكشر ربساما والممثل انطوني كوين كان والتحليز اولين في ذلك تخط 
اعتصارا لذاكرتي ولكنها تستسلم رساما وغيرهم كثير.. واولئك حواجز المجاملات التي لا تثمر عن 
ند كتابتي اول بيت في القصيدة 000000 قمادية و3 1 0 
0 يشيفلون مناصب «قياد يه فد 3 4 عطاء فكري جاد بل تيد الامر 
فائطلق معها وتنطلق معي لتصل تسمح لهم ظروفهم بالرسم ورم 5 ١‏ انقاص ليلى علو لين علدي ف فينم سوعا .. 
: ا ل 2 و . حدة بحيال كلاد جراماىي ١‏ ملو خللةالطرية الي وج 9ه ا 
يكنب العيتي العام مع لين 000 4 9 0 ٠‏ شل الزوجان 3227 الشعبية. © ذأته عطاء مسرحي ضحل وضعية 
- والفرشاة وقد اجزىء الوقت بعد منهم الاطباء ومنهم العسكريون ا شديل ات خاص أن التراء أو المي + أ يق درجة 7 0 0 
وضع الخطوط الرئيسية للوحة. وعلى سبيل المثال صاحب السمو 000 كاملة التو استمر #وسيقار كب هي ولكن وبدون 1 اق لايق 58 
1 السؤال القضية الملكي الامير خالد الفيصل الذي 1 ام ببطولة ١‏ االطرحه و إن ادع لحتنا لين لذلك جاعت (محاكمة) طاقمها ف 
١‏ قدم معرضين كان لهما مساهمة ْ 3 اس 0 00 امام الشهرة الواريء ” #اسحه اليحقق الوقت المناسب.. والله من وراء 
: هنا وجدت تقسى امام لحظة | كبيرة في التعريف برقي القن و فضي حياس عد ل والفترا بيطلاي 
ائعة في ان استجمع شجاعتي الت : / 5 رٍِ 5 1 2ع أايضاء. تحاربيمي 
م البؤال لقي نعط لا ل 1 ( لذي مثلت نه ينل ماهر عوار تك ليق على 
من حديث الامير بدر بأنه حقا فنان © وقيل ان يودعنا الامير بدر بن : 3 0 فينم الاقزام ىَ م عن ا لسه القئاة 
- تشكيلي دون ادنى شك. عبد المحسن واعتذارنا منه على ع -_ الفخراني و. + وى مع 7* يطلقيا ببى 22 سخ هي 
دتعاوىر إن قَوْما مير ون والبسمل 
اقتطاعنا هذا الوقت من ساعات 207 التجرية شي عند ايل بسطاء و 
السؤال الذي يطرحه الكثييون: احته شكر الجزيرة واثتى على متها زوين ل ماهر عوار مشاهرة مون , اد لماع ١‏ 
عي اب راحته شكر الجزيرة واثنى الانتام 10 22 يخوض تى ل 2 د مطرل 3 
امامي ووصلني له الكثير من الزملاء التشكيليين مشيدا يما 7 بالااشترال مع يحلل ب 3 ف شوادر 3 اد لاعن 
الرسائل او الاتصالات.. هل حقا 0 يقدمونه من عطاء ووعدنا بموافقته 2 عبد ضمي للد الفيلم ١‏ لاحي لفظ ري 501 الصرية 
الامير يدر بن عبدالمحسن هو من من طن نبااي اليه سكين عر 2 الفيلم وعم 2 نحمة التجمىا . كأثي 
7 5 أن له "ب البورن. - 
رسم لوحات ديواته. وغل يعني مفاجاة تشكيلية سيعلن عنها في وى 652 الفيلم بي أت القيلم 1 7 عير 
هذا انه قنان تشكيي لك الالخرام 70 ليقت عرفة جتماعي اوذى .7 دكية للتقو 
ف امصرية ا 
0 جادة 
والخيسانة 
_ 5_2 
رٍ حت 
2 5 -_ 
17 5 تت 
+ 0 حدم 
به 2 اح > رمشق/ مراسل الجزيرة. 
كا لدم وضعت اللؤسسة العامة 
9 ب للسسسمم للسينما في سوريا اللمسات الاخيرة 
1 استقبلت الاسواق الفنية شريطا اما الفتان سليمان الموسى ا حححح إيرجان دمشق السينمائي 
الحفن.- فق لوى, غنانيا منوعا لمجموعة من القناتين من كلمات نجود (بحور شوقي). سح السادس الذي يعقد بين 000 
9 بسته دمعة المعروفين في الخليج حيث شارك والفنان وليد عيب غنى من لححح تشرين الاول/ اكتوبر الجاري تحت 
إلا لا مسته لسر لمعروفي 76 حبكت 
8 8 5 احترق.- 2 القنائون عبدالكريم عبدالقادر كلمات ابوناصر (على الشط) من اصحسس ‏ شعار .من أجل سيثما متقدمة 
7 5 توليع العلاة: ورياب ووليد شعيب وسليمان الحان وليد خالد يقول مطلع ١‏ لللسك ومتحررة.. حيث سيقام في 
3 زد 7 يكون-- ' ” ألا الموسى وصابرين في تقديم صور القسيدة 57 حنست المهرجان مسايقة رسمية لافلام من 
0 0 اللي ل ريه العيون- كيس ثم اكاأ غنائية لشريط واحد فمن كلمات بالقاعدة على الشط.. يا محلاها سحت الرول العربية والآسيوية ودول 
2 ال اران ي- [[]) الشاعر ساهر غنى عبدالكريمعبدالقادر لزول احسحس امرينا اللاتينية الى جانب عروض 
0 | كل العيون 0 2 لكأ (انا عيني) لحن سليمان املا: لاير تمد والشدر لز اعلامية لافلام اخرى الا تنطية 
. 9 2 والعاشق: ٠.‏ و أ والقصيدة 00 57 0-1 0 حححححت ءرريا تروط المسايقة ومتاحة لدول 
ٍ انا عيني على 0 سس العالم كاقة. أفلام من الاربعينات والخمسينات 
3 ّ #ر اكا ولا افكر باحد غيره ‏ عاطف و الحان احمد الكندري لسسلت | وفي اطار ايام المهرجان تغام ‏ لفنانين راحلين مشل نهيب 
. م 0 ات حيث تقول كلمات بصع ا 75 زع 0 
|10 ملك شوقي واخذ قلبي ِ انها حححح إيضا تظاهرات سينمائية موازية الريحاني واسماعيل ياسين وعيد 
د إن .. بنظراته وتعابيره اعلنت. الحب كيك 9 لللت مثل تظاهرة السينما الافريقية السلام الثابلسي والياس مؤدب 
3 9 0 قررت ادوب في عينيك [ لل بالتعاون مع وكالة التعاون التقني ١‏ 'ضافة الى فيلم لعادل امام وتايع 
[8] وللفنانة رباب اغنية (ايش ١‏ حاول تفهم شوري سسححح والثقافي في باريس.. ووصلت سبعة عروان.. . 
زعا العمل) كلمات عبداللطيف البناي ١‏ واتمد إليد ايديك 2 ححححت افلام افريقية من ساحل العاج وعلى صعيد تنظيم العروض 
: كا والحان جاسيم. الغريب 1000 5 حتت والكاميون وزائير والسنفال 0 اعدت الترتيبات الخاصة لتنظيم 
6 9 ايش العمل لما يصيب الحنب هزا وكائت (القناة الثالثة) قد حح- والنيجر ويوركينا فاسو.. وتقام دخول المشاهدين الذين تزايد 
0 0 ئكسة او قشل ب 86 الى هذا الشريط في وقت 8 يري 3 سحت إيفا| تظاهرة للسينما الفلسطينية عددهم سئة أتر سنة فضاقت بهم 
اه 1 0 1 وثالثة للسينما العربية. صالات العرض وحرم قسم كيمر 
9 كا وتجرى كذلك تظاهرة للسيتما منهم من متايعة عروض المهرجانات 
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© بعلن عواد عبد الرحمن العواد عن فقد استمارة سيارة متسوييشي م 44 
رقم 7151717 خصوصي السعودية صادرة من الرياض يرحِى ممن يعثر عليها 
ان يسلمها الى مرور الرياض وله الشكر . 


© تقدم الى أدارة الاحوال الدئية في الرياض المواطن عادل محمد منصور 
القرني مفيدا ان بطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم البطاقة 
٠١١‏ مصدرها بلقرن يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها لادارة 
الاحوال المدنية في الرياض او اقرب ادارة أحوال مدئية لأن حيازة هذه الوثيقة 
أو اخفاثها أو العبث بمدوناتها أو استعمالها من قبل غير صاحبها يعد مخالفة 
يعاقب عليها يموجب النظام . 


© نقدم ألى ادارة الاحوال المدنية في حوطة بني تميم المواطن عامر معجب بطي 
العجمى مفيدا ان بطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم البطاقة 
١ ١7‏ مصدرها حوطة بتي تميم يرجى معن يعثر عليها أن يسلمها 
لادارة الاحوال المدنية في حوطة بني تميم او اقرب ادارة احوال مدنية لآن 
حيازة هذه الوثيقة أو اخفائها او العبث بمدوناتها أو استعمالها من قبل غير 
صاحبها يعد مخالعة يعاقب عليها بموجب النظام . 


© تقدم الى الاحوال المدنية في الرياض المواطن معيران سالم فهيد العجمي 
مفيدا ان بطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم البطاقة ٠١١9514-51‏ 
مصدرها الرياض يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة الاحوال المدنية ف 
الرياض أو اقرب ادارة احوال مدنية لآأن حيازة هذه الوثيقة أو اخفائها أو 
العيث يمدوناتها ا استعمالها من قبل غير صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها 
بموجب التنظام . 


© تعلن شركة فيصل ين خالد وعبد الرحمن الرويس للصيانة والتشغيل عن 
فقد جوازات سقر التالية اسمائهم 

السيد نصور حسين شاة سيد فضل حسين باكستاني الجنسية جواز رقم 
855107 وتاريخ اصداره 5/48١1541/1م‏ أصدار مظفر اباد . 

"' - السيد روميو ريونيدايون فلبيني الجنسية رقم جواز سفره 79/55954١‏ 
وتاريخ اصداره 13417//7/574م اصدار مائيلا الرجاء ممن يعثر عليهما ان 
يسلمهما الى جوازات الرياض او الاتصال على تليفون 8114551٠١‏ 

© مكتبة ابقيق : الاحساء ٠‏ يعلن علوش ناصر الدوسري عن فقدان استمارة 
السيارة شفر بكب موديل 76 رقم اللوحة 7١0١447‏ نقل السعودية صادرة 
من مرور ابقيق يرحِى ممن يعثر عليها ان يسلمها الى مرور ابقيق وله الشكر . 


© ايها السعادة : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في ظهران الجنوب المواطن 
مانع مسفر مانع آل صالح مفيداً ان بطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم 
البطاقة ٠١84511755‏ مصدرها ظهران الجنوب يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها لادارة الاحوال المدتية في ظهران الجنوب او أقرب ادارة احوال مدنية 
لآن حيازة هذه الوثيقة او اخفائها أو العيث بمدوناتها أو استعمالها من قيل 
غير صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها بموجب التظام . 


© ابها زهوان : تعلن مؤسسة الحساب للمقاولات العامة عن فقد جواز سفر 
مكفولها عبدالمجيد محمد فواز الهندي الجنسية رقم 20171١5”‏ وتاريخ 
117 م صادر من مدراس بالهند يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه الى فرع 
المؤسسة يابها او الى مكتب زهوان بسراة عبيدة وله الشكر . 


© عفيف : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في عفيف المواطن نائف صقر 
عبدالله الغنامي العتيبي مفيدا أن بطاقته الشخصية قد فقدت مته رقم البطاقة 
٠١00 ٠-‏ مصدرها عفيف يرجى ممن يعتر عليها ان يسلمها لادارة 
الاحوال المدنية في عفيف أو أقرب ادارة احوال مدنية لأن حيازة هذه الوثيقة 
او اخفائها أو العبث بمدوناتها أو استعمالها من قبل غير صاحبها يعد مخالفة 
يعاقب عليها بموجب النظام . 


© عفيف . تقدم الى الاحوال المدنية في عفيف المواطن محمد حمود عائد 
العتيبي مفيدا أن بطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم البطاقة 
٠١١9-0‏ مصدرها عفيف يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة 
الاحوال المدنية في عفيف أو أقرب ادارة احوال مدنية لأن حيازة هذه الوثيقة 
أو اخفائها أو العبث بمدوتاتها أو استعمالها من قيل غير صاحبها يعد مخالفة 
يعاقب عليها بموجب النظام . 


© تقدم لادارة الاحوال المدنية في الرياض المدعو / علي محمد يخش محمد 
بخش حامل حفيظة تفوس رقم 4/١59‏ وتاريخ 1784/8/4 ه سيل 
الرياض طالبا اضافة اسم جده ولقيه بحيث يكون اسمه بعد الاضافة علي بن 
محمد بخش بن يار بخش فمن له معارضة على ذلك فليتقدم بمعارضته خلال 
شهر من تاريخه ‏ 


© تعلن الاميرة ئنورة بنت سعود بن عبدالعزيز عن فقدان استمارة 
سيارةال جي ام سي سويربان رقم ١790587‏ خصوصي السهودية يرحجى 
ممن يعثر عليها ان يسلمها آلى مرور الرياض . 


© يعلن قهد محمد السويدان عن فقد لوحة سيارة داتسون يكب م 1لمرقم 
نقل السعودية صادرة من الرياض . يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها الى مرون الرياض وله الشكر . 


© الطائف : يعلن صالح علي عويضان باخلعة عن فقد سجل تجاري رقم 
تاريخ ١505/5/77‏ ه صادرة من الطائف . يرجي ممن يعثر 
عليها أن يسلمها الى قرع التجارة بالطائف وله الشكر . 


© الطائف : يعلن عمير منصور السفياني عن فقد استمارة سيارة جيمس 
م ١م‏ رقم 5007246 يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها الى أدارة مرر 
الطائف وله الشكر . 

© نقدم الى الاحوال المدنية في الرياض المواطن هادي محسن متصور 
آل سقران اليامي مقيدا ان يطاقة أحوال قد فقدت منه رقم اليطاقة 
1١955١057‏ تاريخ ١2٠١/5/56‏ ه مصدرها الخير يرجى ممن يعثر 
عليها ان يسلمها لادارة الاحوال المدنية في الرياض أو أقرب ادارة احوال 
مدنية لآن حيازة هذه الوثيقة او اخفائها أو العبث بمدوتاتها أى استعمالها من 


قبل غير صاحيها يعد مخالفة يعاقب عليها بموجب التظام . 


© يعلن على محمد العربيد عن ققدان دفتر اقامة زوجته وجيهه على العرض 
رقم الاقامة 4377-5175--5 والصادرة من جوازات الرياض يتاريخ 
١505/1١ /5*‏ ه الرجاء ممن يعثر عليها ان يسلمها مشكور! الى جوازات 
الرياض ‏ 

© الطائف : يعلن محمد احمد حسن الرواس عن فقد استمارة سيارة 
كرسيدا م 5/ صادرة من الطائف يرقم 751551١‏ ورخصة قيادة خصوصي 
رقم ٠١17775547‏ يرجى ممن يعثر عليهن تسليمهن الى ادارة مرور الطائف 
وله الشكر . 


© الطائف : تعلن المحكمة الشرعية بالطائف انه انهى اليها ايراهيم جهز 
محيل النفيعي ان من الجاري في ملكه وتحت تصرقه كامل الحوش المحياه عام 
5 ه الواقعة في الحوية حي الفيصلية من ضواحي الطائف وتبعد عن 
القاعدة ١5‏ كم المحدودة بالحدود الاتية : جنويا يطول الضلع ١4‏ م ويحدها 
ملك عبدالته حمدان التقيعي . وشمالا بطول الصلع 4١م‏ ويحدها شارع عرض 
4م ثم ملك رده سقر الجعيد . وشرقا يطول الضلع ٠١‏ م ويخدها شارع 
عرض *1م ثم ملك عشق ذياب الدغيلبي . وغربا بطول الضلع ٠١‏ م ويحدها 
ملك فرحان جهيد النفيعي وطلب اعطائه حجة تملك له قعلى كل من له معارضة 
في ذلك تقديم اعتراضه الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ اعلاته . 


© تقدم لادارة الاحوال المدنية في الرياض المدعوه / حنان حامد عتيقة عبطاء 
بنت سعود حاملة حفيظة نفوس رقم 577-1//548 وتاريخ 7781/5/4 ها 
سجل الرياض طالية حذف اسم المعتق واضافة اسم الجد واللقب بحيث يكون 
اسميا يعد التصحيح او الاضافة حنان حامد عيدالعزيز احمد فمن له 
معارضة على ذلك قليتقدم بمعارضته خلال شهر من تاريخه . 

© مكتب الزلفي : يعلن ابراهيم أحمد العتيق عن فقد لوحة سيارة تويوتا داينا 
قلاب م 8/, رقم 150357 تاريخ ١407/7/14‏ ها صادرة من مرور الزلفي 
يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها الى مرور الزلقي وله الشكر . 


© الجوف : يعلن سلامة رحيل عجيج الفهيقي عن فقد شهادة الثانية 
المتوسطة لعام ١5٠٠ / ١5954‏ ه من مدرربسة متوسطة القريات يرجى ممن 
يعثر عليها تسليمها مشكورا لادارة التعليم بالجوف . 









الرقام من الساعة .4 صببانًا الى 6 ظورا وس © عسر! الى .مسالا 
نوع الممة , من > ععررا الى .لإعساءا 
الومياض ,رشاع اتمالك فبيصل - ت : 2.05 .> 


اعلان متافسة 
صيلنة_انارة الخفجي 
اسم الجهة المعلنة ‏ المديرية العفمة للشئون البلدية 
والقروية بالشرقية بالدمام . 
اسم المشروع . صياتة أنارة الخفجي . 
مكان" بيع الوثلئق ومكان تقديم العطاءلت الشئون المالية 
بللديرية العامة للشئون البلدية والقروية بالشرقية . 
قيمة الوثلئق  5-٠‏ ريال نقدا . 
آخر موعد لتقديم العطاءات ‏ #١/4/١١1١اها.‏ 
تاريخ فتح المظاريف 10٠١/1/16‏ ه حسب تقويم ام 
اللقري 
مكان هنح للظاريف< المديرية العامة للشئون البلدية 
بالشيقية ٠‏ . : 
ادرجة التصنيفيء بدون تصنيف . 
أعلان :., 

اسم الجهة المعلنة وزارة الدماع والطيرلن ‏ رئلسة 
الطيران المدني - مشاريع المطارات المولية 
رقم المنافة ‏ رش 755-15 انا قا صعر) 
اسم المنافسة ووصفها وغرضها رمع واضاءة مناطق 
المج توريد وتركيب وانشاء الرصف والاضاءة الناطق 
التشجي. في مطار الملك عهد الدرلي. 
اليمة رثائق الممافسة | )١١.0٠١(‏ عشرة الآف ريال 
سحودو 
موعد ومكلن بيع الوتانق البتداء من يوم السبت 56 ربيع 
الارل 115١‏ ه (54 اكتوبر 1544 م)2. بمقر أدئرة 
مشروع مطار الملك فهد الدوني الكلئن غرب تقاطع طريق 
رآس تقورة مع طريق ابر حدرية السريع بالمتطقة الشرفية . 
آخر موعد لتقديم العروض > انساعة ٠١‏ مسلها ‏ يوم 
الاحد ١-‏ جمادى الثانية 149١‏ ه المرافق © يتلير 
لككلم. 
مكاق تقديم العروض عقر ادارة المشروع المشار “ليه 
اعلاه ٠‏ 
موعد فئج اللظاريف ‏ الساعة الحادية عشر سباحا - يدم 
الاحد ٠١‏ جمادى التانية ١4٠١‏ ه الحرافق * يناير 
لكقكم 
ملاحطاك 
١‏ يقتصر الاشتراك في تنفيذ المشروع المذكور على المقاولين 
السموديين اللصنفين من قمل وزارة الاشغال العلمة 
والاسكئن في توع ومستوى الاعمال المطلوية 
'- ينم شراء الوثائق بعوجب شيك مصدق من اعد الببوك 
المحلية صادر لأمر “لجهة المطنة ولصائلح اللافة 
المذكورة . 
؟- يستبعد أي اعطاء يرد بعد الميعاد المحدد أو غير 
مصحرب بالوثائق النظامية المطلوبة بوثلتق المنافسة . 
؛- الموعد التقريبي للست في العروض هى شهر شعبان 
6 شا 


ورد قي اعمرن طلب حبطاط المنشور 

بإلهب >>> الكتاب إلى علوم يت 01 

الراصل قلا ولع : اللقى مو عون را 
رعيم اكتوع . 1 





© عنيزة : تعندم الادارة الاحوال المدنية في عنيزة المدعو / ابرأهيم صالح 
عبد الل الملاح حامل حقيظة نفوس رقم 754/54750 وتاريخ 
لجؤالة نينا ه سيل عنيزة طاليا تصحيح اسم جده من عبدالله إلى علي 
يحيث يكون اسمه بعد التصحيح أبراهيم صالح على الملاح . قمن له معارضة 
على ذلك فليتقدم بمعارضته خلال شهر من تاريخه والله الموفق . 


© مكتب الزلقي : يعلن عبداله علي محمد المحيميد عن فقد لوحة سيارة 
هايلوكس م 41 رقم 55771751 تاريخ 14-48/1/11 ه صادرة من مرون 
تجران يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها الى مرور عرعر وله الشكر . 
© © يعلن الحميدي بن حمد الحربي عن ققد رخصة قيادة خاصة رقم 
1-74-5556 صادرة من الرياض . يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها 
الى اقرب ادارة مرور وله الشكر . 

© يعلن محمد فهد محمد القحطاني عن فقد رخصة قيادة خصوصي رقم 
851 ه تاريخ ١47/1١/94‏ ها صادرة من الطائق يرجى ممن يعثر 
عليها ان يسلمها الى ادارة مرور الرياض وله الشكر . 

© يعلن هلال حمد الدوسري عن فقد لوحة سيارة نيسان غمارتين رقم 
#-25554 تاريخ 58/ ١54-5/54‏ ه صادرة من الرياض يرجى ممن يعثر 
عليه! ان يسلمها الى مرون الرياض وله الشكر . 


© تعلن شركة احمد المرشد وعيد اللطيقف التجارية عن فقد رخصة اقامة 
مكقولها الحسن حميتي مقربي الجتسة رقم 5١105913714176‏ تاريخ 
١8١4/0 537‏ ه صسادرة من الرياض يرجى معن يعثر عليها ان يسلمها الى 
جوازات الرياض وله الشكر . 


© الاحساء : يعلن عبد اللطيف احمد عبد اللطيف العمير عن ققدان لوحة 
السيارة شقر امبالا سيدان موديل 41 رقم اللوحة 7141911748 صادرة من 
مرور الاحساء يرجي ممن يعثر عليها أن يسلمها الى مرور الاحساء وله 
الشكر . 

© الاحساء/ تقدم الى الاحوال المدنية في الاحساء المواطن نزال دخيل معاشي 
الفريحي الرويلي مفيدا ان بطاقته الشصية قد ققدت منه رقم البطاقة 
0١/4‏ مصدرها الاحساء يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة 
الاحوال المدتية في الاحساء او اقرب ادارة احوال مدنية لان حيازة هذه الوثيقة 
او اخقاءها او العبث بمدوناتها او استعمالها من قيل غير صاحبها يعد مخالفة 
يعاقب عليها النظام. 


© المجمعة/ تقدم لادارة الاحوال المدئية في المجمعة المدعو/ عيدالمحسن ين 
عايض بن قالح الاسمري حامل حفيظة نفوس رقم 74377 وتاريخ 
6ه سجل ابها طالبا تغيير اسم ابنه من جمعان الى سلطان 
بحيث يكون اسمه يعد التصحيح سلطان عبد المحسن عايض فالح الاسمري 
فمن له معارضمة على ذلك فليتقدم بمعارضته خلال شهر من تاريخه. 
© مكدية الحرمين بحريملاء : يعلن احمد محمد مشرعى قبيعى عن ققد 
محفظة وبداخلها بطاقة عمل رقم 77587 تاريخ /7//1/117 ١5‏ ه صادرة من 
الرياض وكذلك بطاقة اثبات شخصية يمنية لم يعرف رقمها يرجى ممن يعثر 


عليها أن يسلمها الى مكتب العمل بالرياض وله جزيل الشكر . 


© الدوادمي : يعلن حاتم علي عثمان سوداتي الجنسية عن ققد رخصة قيادة 
خصوصي رقم 51١15‏ صادرة من مرور الدوادمي بتاريخ 5؟1505/8/1 ها 
من يجدها يسلمها الى مرور الدوادمي . 


© الدوادمي : يعلن محمد صالح العبد اللطيف عن فقد جواز سفر مكفولته 
رومسيتي نسكام سوروم اندونيسية الجتسية رقم 6-077 يتاريخ 
5 هه صادرة من جاكرتا يرجى ممن يجده يسلمه الى السفارة 
الاندوتيسية بالرياض . 


© الدوادمي : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في الدوادمي المواطن سعد بن 
حجاب بن مطر العييوي العتيبي مفيدا أن بطاقته الشخصية رقم 
٠١75776-41‏ وتاريخ ١508/1/97‏ ه سجل الدوادمي قد فقدت منه . 
يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها لادارة الاحوال المدتية في الدوادمي أو أقرب 
ادارة احوال مدتية لآن حيازة هذه اليطاقة أو اخفائها أ العيث يمدوناتها أو 
استعمالها من قيل غير صاحيها يعد مخالفة يعاقب عليها بموجب النظام . 


© مكتب يريدة : تقدم الى ادارة الاحوال المدتية في بريدة المواطن احمد محمد 
عبدالله السعيد مفيدا أن بطاقته الشخصية رقم ٠١7-5704315‏ سجل بريدة 
يرجِى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة الاحوال المدتية ف بريدة أو آقرب 
أدارة احوال مدنية لآن حيازة هذه البطاقة أو اخفاتها آى العيث يمدوتاتها أو 
استعمالها من قبل غير صاحبها يعد مخالقة يعاقب عليها يموجب النظام . 


© مكتب بريدة : تعلن المحكمة الشرعية ببريدة انه تقدم اليها المواطن ايراهيم 
الصالح الظويهر طاليا حجة استحكام لكامل ارضه الواقعة في بلده اضراس 
غرب بريده الدارجه عليه بطريق الاحياء الشرعي المحدود من الشمال اثل ينت 
العتيق واثل عيد الرحمن محمد الراكضي بطول 7/5.7١‏ م ومن الجتوب اثل 
سليمان العبدالعزيز التويجري بطول 77.8 م ومن الشرق شارع عرضه 
٠‏ م بطول 5١.8١‏ م . ومن الغرب اثل عيدالت الزين واثل صالح التويجري 
بطول -4.,95” م والمساحة الاجمالية 7١54‏ م ' . قمن له معارضة على هذا 
الطلبي فعليه التقدم يمعارضته لهذه المحكمة في مدة لاتتجاوز شهر من تاريخ 
نشر هذا الاعلان والته الموفق . 

© البكيرية : يعلن عيدال الناصر الجربوع عن ققد استمارة سيارة داتسون 
رقم اللوحة 5-7-7 0٠‏ موديل 41١‏ م تقل السعودية يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها الى مرور البكبرية وله الشكر . 


© البكيرية : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في اليكيرية المواطن صالح بن 
علي ين عبداله الزميع مفيداً أن يطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم البطاقة 
٠١١4-4‏ مصدرها البكيرية يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة 
الاحوال المدنية في البكيرية آو اقرب ادارة احوال مدنية لآن حيازة هذه الوثيقة 
أو أخفائها أو العيث يمدوناتها أو استعمالها من قبل غير صاحيها يعد مخالفة 
يعاقب عليها يموجب التظام . 


© مكتب يريدة : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في اليكيرية المواطن محمد 
صالح حجر اليشرى الحربي مفيدا ان بطاقه الشخصية قد فقدت منه رقم 
اليطاقة - ١١9-4174‏ مصدرها البكيرية يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها 
لادارة الاحوال المدنية في البكيرية أو أقرب ادارة احوال مدنية لآن حيازة هذه 
الوثيقة أو اخفائها أو العبث بعدوناتها أو استعمالها من قبل غير صاحبها يعد 
مخالقة يعاقب عليها يموجب النظام ٠‏ 


© مكتب بريدة : يعلن زكريا محمد الزميع عن فقد استمارة سيارة داتسون 


سيدان رقم 78117 خصوصي السعودية م 4١‏ صادرة من مرور الرياض . 
يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها الى مرور القصيم وله الشكر . 


© مكتب الزلفى : حوطة سدير : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في ثادق 
المواطن / تاصر مبارك حسن سعيد القحطاني مقيدا ان بطاقة الاحوال قد 
فقدت منه رقم البطاقة ١‏ مصدرقا الرياض يرجى ممن يعثر 
عليها ان دسلمها لادارة الاحوال المدنية ف ثادق أو أقرب ادارة أحوال مدئية 
لآن حيازة هذه الوثيقة أو اخفائها أو العيث يمدوناتها أو استعمالها من قبل 
غير صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها بموجب النظام . 

© تقدم الى الاحوال المدئية في تبوك المواطن محمد سعيد الفاضلي البلوى 
مفيدا أن بطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم اليطاقة ٠١٠١8585175551‏ 
مصدرها تبوك يرحِى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة الاحوال المدنية ف 
تيوك او أقرب ادارة احوال مدنية لآأن حيازة هذه الوثيقة أو اخفاتها أو العبث 
بمدوتاتها آو استعمالها من قبل غير صاحيها يعد مخالفة يعاقب عليها بموجب 
النظام - 


© مكتب تبوك : يعلن مسلم رشد العطوى عن فقد لوحة سيارة جيب لاتدكروز 
تايوتا موديل /اا يرقم 51--8-٠‏ نقل السعودية صادرة من مرور تبوك 
الرجاء ممن يعثر عليها ان يسلمها الى مصدرها وله الشكر . 


© الجوف ؛ مكتب الجزيرة : تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في الجوف 
المواطن / طارف خلف طارف الطالب مقيدا ان بطاقته الشخصية قد فقدت 
مته رقم الحقيظة 5057-4 بتاريخ 1507/11/5 ه مصدرها الجوقف رقم 
البطاقة ٠١58153815‏ مصدرها الجوف يرجى معن يعشش عليها ان يسلمها 
لادارة الاحوال المدتية في الجوف أو أقرب ادارة اجوال مدتية لآن حيازة هذه 
الوثيقة أى اخفائها أو العيث بمدوتاتها أو استعمالها من قيل غير صاحيها يعد 
مخالقة يعاقب عليها يموجب النظام . 


© المجمعة : حقر الباطن : يعلن عيدالته مرزوق بن مناور المطيري عن ققد صك 
ارض رقم 1887 تاريع 75/5/4- ١5‏ ه صادرة من كتاية عدل حفر الياطن . 
يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها الى كتابة عدل حقر الياطن وله الشكر . 
© المجمعة : يعلن محمد ودمروي العتيبي عن فقد مدفظة بداخلها استمارة 
سميارة داتسون ٠٠١‏ ال رقم 1 صادرة من مرور المجمعة ورخصة 
قيادة خصوصي رقم 4-8 وتاريخ ١404/97/95‏ ه صادرة من مرون 
الدوادمي يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها الى مرور المجمعة أو الاتصال على 
الهواتف رقم 555١19-١‏ المجمعة 247-417٠‏ الرياض وله الشكر ‏ 


© المجمعة : يعلن تويف دخيل الله يريك المتعب اللطيري عن فقد رخصة قيادة 
عمومي رقم 77 تاريخ 7/9/14- ١8‏ ه صادرة من مرور المجمعة يرجى ممن 
يعثر عليها أن يسلمها الى مرور المجمعة وله الشكر . 


© شقراء : يعلن عبدالله عبدالعزيز الطويل / عن فقد لوحة سيارة رقم 
20 تقل صادرةمن مرور الرياض يرجى ممن يعشش عليها أن يسلمها 
الى قسم مرور شقراء وله الشكر ‏ 


© شقراء : يعلن عيدالرحمن عثمان الشعلان عن ققد لوحة سيارة هايلكس 
غمارتين موديل 1684 م رقم 2784367 نقل صادرة من مرور الرياض يرجى 
ممن يعثر عليها ان يسلمها الى قسم مرور شقراء وله الشكر .- 

© الاحساء : تعلن محكمة الجفر وتوايعها بالاحساء أنه تقدم لها المدعو / 
مصطفى محمد على الهاشم وعقيل محمد علي الهاشم طالبا حجة استحكام 
للبيت الواقع في قرية التويير الآيل اليه يموجب ورقة الشراء عن ورثة محمد 
حسن القتم المؤرخة في 1405/11/15 ه المحدود من الشمال الطريق وبه 
الباب وعرضه يتراوح من 45.”م الى -505 م غير منتظم ويتمه بيت ورثة 
طاهر طاهن القتم وييد؟ الضلع من الغرب الى الشرق بطول 5,57 م ثم يتجه 
تحو الشمال يطول 5٠‏ سم ثم يتجه نحو الشرق حتى نهاية الحد وطول الحد 
الشمالي 7 م ومن الشرق بيت ورتة طاهر طاهر القتم ويتمه قليل من بيت 
سلمان حسين الحجي ويتمه بيت مهدوم لورثة عيداك السيف وييد؟ الضلع 
من الشمال الى الجنوب يطول 4.7١‏ م ثم يتجه نحو الشرق بطول 7,41 م ثم 
يتجه نحو الجنوب يطول 4,57 م ثم يتجه نحو الشرق بطول 2.17/8 م ثم يتجه 
نجو الجنوب حتى نهاية الحد وطول الحد الشرقي ٠5./ا‏ م ومن الجتوب بين 
ورثة عبد الوهاب صالح السمن ويتمه بيت عبدالمحسن علي السويلم وابنه علي 
ويبدآ من الشرق الى الغرب بطول 4.١‏ م ثم يتجه نحو الشمال يطول 8-,7 م 
ثم يتجه نحو الغرب يطول 7.50 م ثم يتجه الشمال يطول 7.5 م ثم يتجه 
نحو الغرب يطول 5,55 م ثم يتحه نحى الشمال بطول 7,817 م ثم يتجه تحى 
الغرب حتى نهاية الحد وطول الحد الجنوبي “7,7 م ومن الغرب بيت 
عبد المحسن علي السويلم وآيثه علي وييدا من الجنوب الى الشمال بطول 
0 مام يتجه نحو الشرق يطول ١,7١‏ مت ثم يتجه نحو الشمال يطول 
48 م ثم يتجه تحى الغرب بطول "5.1٠‏ م ثم يتجه تحى الشمال حتى نهاية 
الحد وطول الحد الغربي 5,465 م ومجموع مساحة المنهي عته 716,18 م 
وسوف تجرى المحكمة اللازم فمن له معارضة على طلب المذكور فليتقدم لهذه 
المحكمة في مدة اقصاها شهر من تاريخ تشره واه الموقق . 


© مكتب تيوك : يعلن يحيى علي عراف عن فقد جوان سفر يماتي يرقم 
251517 في /77” /لا/ 1542 م صادرة من القنصلية اليمنية بجدة الرجاء ممن 
يعثر عليه أن يسلمه الى مصدره او جوازات تبوك وله الشكر . 


© تقدم الى ادارة الاحوال المدتية في تيوك المواطن سعود سالم راشد الخلف 
الشمري مفيدا أن دفتس حفيظة تفووسه رقم 5089١‏ وتاريخ 
١1١ 4‏ ه اسجل تيوك قد فقد منه يرجى ممن يعثر عليها ان بسلمها 
لادارة الاحوال المدنية في تبوك أو أقرب ادارة احوال مدنية لآن حيازة هذه 
الحقيظة أو اخفائها أى العيث يمدوناتها أو استعمالها من قبل غير صاحبها يعد 
مخالقة يعاقب عليها يموجب النظام - 


© الاحساء : يعلن عياد زايد مسام العتيبي عن ققدان لوحة السيارة تويوتا 
هايلوكس موديل 44 رقم اللوحة 7777716 نقل السعودية صادرة من مرور 
بقيق يرجى ممن يعش عليها ان يسلمها الى مرور الاحساء وله الشكر . 


© الرس : تقدم لادارة الاحوال المدنية في الرس المدعو / يوسف محمد مشيب 
المظليبري الرشيدي حامل حفيظة تفوس رقم 574؛ وتاريخ 1400/8/4 هف 
سجل الدمام طاليا تصحيح الجد من مشيب الى مثيب بحيث يكون أسمه بعد 
التصحيح يوسف محمد مثيب المظييري الرشيدي فمن له معارضه على ذلك 
فليتقدم بمعارضته خلال شهر من تاريخه . 


© عنيزة : يعلن عبد الرحمن العبدالعزيز اليسام عن فقد استمارة سيارة 
كراون سيدان م 0م رقم 51/5937 صادرة من مرور القصيم يتاريخ 
١4-58‏ ه صادرة من مرور القصيم يتاريخ 1505/٠١/17‏ ها 
يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها لادارة مرور عنيزة وله الشكر ‏ 


© السليل ؛ المكتية الوطتية : يعلن محمد عيبدالحميد محمد غالب يماتى 
الجنسية عن ققد رخصة عمل رقم 7١‏ تاريخ ١410/5/19‏ ه صادرة من 
مكتب العمل يوادي الدواسر يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها الى مكتب العمل 
بوادي الدواسر وله الشكر . 


© مكتب تبوك : يعلن سالم عبدألته الرويحي عن فقد استمارة سيارة تويوتا 
كروسيدا موديل 8١‏ يرقم 77-5557 صادرة من مرور تيوك . الرجاء ممن 


يعثر عليها أن يسلعها الى مصندرها وله الشكر . 


© الدوادمي : تعلن المحكمة الشرعية بالجمش انه انهى اليها المواطن 
سعد بن ضاوي ين سعد العتيبي أن من الجاري في ملكه وتحت تصعرفه كامل 
مزرعته المحياه احياء شرعي من عام ١784‏ ه الواقعة في شرق عواضه 
بالجش المحدودة : القطعة الاولى : جنويا شارع عرض ١؟‏ م بطول +57 م , 
شمالا ارض فضاء بطول 555 م , شرقا شارع عرض 7١‏ م يطول 05م , 
غربا شارع مواسير كهرياء يعرض -” م وبطول 545 م , القطعة الثائية : 
جنوبا شارع عرض ”7 م ويطول 5١‏ م . شمالا أرض فضاء بطول 10م , 
شرقا شارع مواسير كهرياء بعرض -7 م ويطول 554 م د غريا محرم خط 
الاسفلت يطول 555 م ٠‏ وطلب اعطائه حجة تملك له فعلي كل من له معارضة 
في ذلك تقديم اعتراضه ألى المحكمة خلال شهرين من اعلاته . 


© الدوادمي : تقدم لادارة الاخوال المدنية في شقراء المدعو / عزيز ين 
محمد ين رشيد السكران حامل حفيظة نفوس رقم ١١-١9‏ وتاريخ 
١5-*/1/17‏ ه سجل شقراء طاليا تعديل اسمه الاول من عرّيرَ الى 
عيد العزيز بحيث يكون اسمه بعد التعديل عبدالعزيز ين محمد بن رشيد 
السكران فمن له معارضية على ذلك فليتقدم بمعارضته خلال شهر من تاريخه . 


© الدوادمي : يعلن نايف وقع الشيباني عن فِقدان لوحات سيارة داتسون 
م 47 رقم 250177454 نقل السعودية صادرة من مرور شقراء يرجى ممن 
يجدها يسلمها الى مرور الدوادمي . 





نخد كل وي ارمقلا 


لبنتسده لتحا ناكا 





تيت 


تعبان يهاجم الغنم فيقتل..! 


القويعية ‏ مكتب الجزيرة -بداح اليداح : 

استطاع احد المواطنين بمنطقة القويعية ويدعى /شملان جابر 
معيض القحطاني اصطياد ثعبان طوله متران وتصيف تقرييا يعد 
مطاردة استمرت ساعتين وصراع يين الرجل والتعبان واخيرا تمكن 
الرجل من قتله وتبدا القصة عندما شاهد المواطن ذعيانا ضما يدور 
حول غنمه ويهاجمها بغرض الفتك بها وتصدى الرجل للثعيان ليبعده 
عن قطيع غنمه واخيرا كتب الله له التصر والثعبان من النوع الأسود 
السام ويقول كبار السن في المدينة ان هذه الثعابين نادرا ما تخرج الى 
المزارع الا اذا كان الحر الشديد قد هيجها او رغبة في الطعلم. 


ن الحعبان م 


الحمد لله الذي اسبغ 
علينا نعمه ظاهرة وياطنة 
وسخر لتا البحر لناكل 
منه لجما طريا وله الحمد 
الذي وفق هذه الشركة 
الوطنية لتصسح خلال 
مدة وجيزة (نساني 
سنوات) لبنة قوية في بناء 
الصرح الاقتصادي 
السعودي الشامخ. 

لقضد وفقت الشركة 
السعصودية للأسماك 
للارتقاء بمستوى هذه 
المهنة التقليدي المتواضع 
الى ارقى المستويات 
العالمية المتقدمة حيث كان 
لها دور قيادي في هذا 


واشنطن ‏ مندوب الجزيرة : 


لا 


الل اسعوديويه 0 


بالا مي د مول بدن 5 ١‏ 


في نادي الطلبة السعوديين يواشئطن . . يعيش الطلاب السعوديون 
في جو اخوي واسري صادق متكاتقين. . لذلك لا يشعرون يالغرية 


© فكل منهم واضع قليه مع الآخر. 
حن العرجانيٍ رئيس نادي الطلبة السموديين 


امد بن 
بواشنطن. ‏ يحدئتا قائلا : 


ان شادي الطلبة السعوديين 
يواشنطن تاسس قيل اكثر من ثلاث 
سنوات من الآن يموافقة من صاحبي 
السمو الملكي الأمير بندر ين سلعئان 
أبن عبدالعزيز وذلك لزيسادة عدد 
الطلاب في المنطقة بحيث يشرف على 
ادارة هذا النادي هيئة ادارية مكونة 
من ستة اشخاص صن الطلاب 
السعوديين المبتعثين هسم درئيس. 
نائب الرئيس. امين الصندوق. 
مسئول عن الشئون الاعلامية , 
معسئكول عن الشئون الثقافية 
والدينية . ومسكول رياضيء يتم 
اختيارهم عن طريق الاتتخايات 
المفتوحة. كما ان طبيعة العمل في 
النادي عمل تطوعي. 

فصل الخريف 

قام النادي بالانشطة الآتية : 

الاحتفال باليوم الوطتي 
اعداد محاضرات متنوعة في 
مختلف المجالات تم من خلالها 


المجال وتوفير هذه المادة 
الغذائية الهامة بمساهمة 
تقدر بعشسردن الف طن من 
الاسماك والروبيان ستويا 
كما اصبح انتاج المملكة 
العربية السعودية من 
الأسبماك والروبيان في 
الأسواق الدولية بالنوع 
الممتاز والأسعار المعتدلة. 
اسال الله ان يديم على 
هذه البلاد امنها ورخاءها 
تحت فلل قيادتها الحكيمة 
وان يجعل اعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم. 


مبسد لسر حمن آل الشيسخع 
وذير الزراعة والخياه 


٠1‏ ١!!!!!!!!!!!؛!!!‏ !!!لاطا 


استفادة الطلاب من اللشاييخ 
القادمين من الدول الاسلامية مثل 
المملكة وغيرها وكذلك بعض 
المفكرين القادمين والقاطنين بالمتطقة 
وبيعض اساتذة الجامعات 
المتواجدين بالمنطقة. 

- اقامة حضل تعارف بين الطلاب 
المقيمين والطلاب الجدد. 

- تم تكريم الطلية الخريجين 
لخريف عام 15484 , وكذلك تكريم 
أعضاء الهيئة الادارية السايقة 
للنادي. 

- كما كان هناك اهتمام خاص 
بالنشاط الرياقي حيث تم تعيين 
ملعب لقريق التادي يمارس فيه 
تمارينه الاسبوعية في كل من القدم 
والطائرة وقد شارك فريق النادي في 
مسابقات كروية على مستوى المنطقة 
كما اقام النادي مسابقة رياضية 
داخل النادي في تنس اليد 
والبلياردو 


فصل الربيع 


لقد استمر النادي على اليرتامج 
الثقاي والديتي والرياضي طوال 
فصل الربيع بحيث اعد محاضرة 
ثقافية او دينية مرتين في كل شهر. 
وقام النادي باستئجار صائكة 


مغلقة لكي تمكن فريق النادي من 
الاستمرار على ممارسة تمارينه 
الاسبوعية خلال فترة هطول الثلج 
كما يكون هناك عناية خاصة بشهر 


رمضان المبارك حيث يقوم النادي 
باعداد وجبة افطار يومي طوال 
الشهر واقامة صلاة المقرب والعشاء 
والتراويح. ولم تقتصر خدمات 
النادي في ذلك الشهر وغيسره على 


درجات الحرارة العظمى المتوقعة 0 تساقط الاشجار في بعض 
على بعض العواصم العربية الشوارع واستعرارها نائصة 
والعالمية ٠‏ ومعلقة مابين السصاء 
الرياض (5؟) - الكويت والآرض ومشومهة للجمال لا 
)5١(‏ - المنامة (د؟) - الدوحة نجد اي مبرر لها من بلديات 
(-؟) - ابوظيي  )56(‏ - الاحياء..!! فلو قام اي منكم 
مسقط (55) - يغداد (8؟) - وف هذه الايام بجولة على 
فدن 56> ينتعا (5)ت بعض الشوارع الداخلية في 
عمان (50) - دمشق (00) ب بعض الاحياء كالربوة. الملز 
القامرة (55) - الخرطوم (:؟) وشارع الاحساء سيجد الكثير 
الجزائر (3؟) - انقرة )١2(‏ | | من هذه الأشجار ساقطة 
- مدريد (15) - جنيف (08) ومعلقة كما هي وقد تجد 
-باريتي (35 <١‏ لندن 350 بعضها نائمة فوق بعض 
السيارات ولأبام طويلة.. 

فاين البلدية من ذلك ؟. 


القارىء عبدالله سعد 
الدوسري يسال عن اصداف 
مجلس التعلون لدول الخلييج 
العربية؟ 


الجواب : نصت المادة الرايعة 
من النظام الاساسي للمجلس على أن 
الإهداف الاساسية التي يسعى 
المجلس الى تحقيقها هي : 


تحقيق التنسيق والتكامل 
والترابيط بين الدول الأعضاء فٍ 
جميع الميادين وصولا الى تحقيق 
وحدتها. 

تعميق وتوثيق الترايط والصلات 
واوجه التعاون القائمة بين شعوب 
دول المجلس في مختلف المجالات. 


وضع أنظمة متمائلة ف مختلف 
الليادين 

دفع عملية التقدم العلمي 
والتقني في مجالات الصناعة 
والتعدين والزراعة والثروات الماتية 
والحيوانية ٠‏ وانشاء مراكز بحوث 
علمية واقامة مشاريع مشتركة 
وتشجيع تعاون القطاع الخاص يما 
يعود بالخير على شعوب المنطقة . 

ويصقفة عامة تعتيسر هذه 
الأهداف أساسا , قام عليه انشاء 
المجلس مع ترك الباب مفتوحا لأي 
نشاط اخر في المستقبل يقوم به 
المجلس , حيث يلاحظ أن 
اجتماعات المجلس تشدد على رغبة 
الدول الاغضاء واصرارها على 


مساهمة المجلس في تحقيق هذه 
الأهداف. كما ان قادة هذه الدول 
يؤكدون دائما على ان امن منطقة 
الخليج واستقرارها هو مسثولية 
شعويها ودولهاء وان ضمان 
الاستقرار في هذه المنطقة صرتيط 
بتحقيق السلام في الشرق الاوسط 
الذي يؤثر بدوره في تحقيق السلام 
العالمي , كما أنهم يؤكدون على 
ضرورة إبعاد النطقة عن أي تدخل 
أيا كان مصدره حتى لا تكون محلا 


© ابراهيم عبدالله المزيتي رزق وحرمه بمولودة اسماها «رولاء 
ودمشاريء» هو الضميف الجديد في متزل عيد الرحمن محمد حمد المتيع, 
أما ابراهيم مبارك ابو حيمد ققد اختار اسم «مبارك» للفارس الجديد. 
«محمد» هو المولود الجديد لسعود بن دخيل الله الكلثم. محمد فهد 
العويس اسمى الضيق الجديد «ماجد» فيما اتفق أبراهيم سعد 
السفيران وحرمه على تسمية المولود الجديد «مشاري... «تهاتيتا 


0 انتقل الى رحعة الله تعالى اثر حادث اليم عبدالعزيز مهنا 
الدوسري الموظف بالامن الصناعي في الشركة السعودية للميثاتول. 


«إنا لله وإذا إليه راجعون». 


0 الشاب عبدالرحمن محمود سندي انتقل الى رحمة الله تعالى اثر 
سكتة قلبية.. «إنا لله وإنا إليه راجعون». 


ل ؟ »لا 0 1375 مق قشعفه ا قمعم عه عدم 


اللثناء هنا وبيع الاو ١٠15ه.‏ 10 لكيران 1510 هاش 17 تتعرين الأول (المتوين) لكام العينا!2. 


يستفيد معظم الاخوة من دول 
العائم العربي والاسلامي. 
فصل الصيف 


قام النادي بتكريم الطلبة 
الخريجين لفصي الربيع والصيف 
تخئل ذلك الحفل بعض الفقرات 
الفكاهية . كما قام النادي بتكريم 
المتسايقين في المسابقة الثقافية 
ومسابقة القران الكريم التي اقيمت 
خلال شهر رمضان وكذلك تكسريم 
بعض الاخوة الذين ساهموا ف 
خدمة النادي خلال القفترة الماضية , 
كما قام النادي باعداد رحلة برية 
خلال عطلة عيد الاضحى استقك 
منها جميع العائلات السعودية 
اللقيمة بالنطقة تم خلالها اجراء 
بعض المسابقات الرياضية والثقافية 
على جميع المستويات من كبار 
واطفال مما حاز على رضا الجميع. 

ا 


الملل 
ممم ممه مع ممم مومه ممم ممم ممم ممه ممم مم معفم ممم مم مم مه مممه ممم ممه مممه ممه فممه ممم ممم مممم مم مده مسق 


اط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!لل لل وله 


المدن والحرص على اظهارها بالمظهر 
اللائق.. وقد نهذت اليلديات العديد من 
المشاريع التحسينية والتجميلية ف هذم 
المدن وف طريق مكة يمدينة جدة.. 
ويالقرب من الاستاد الرياضي .. نشاهد 
مجموعة .. من الجزارين وهم يحملون 
ادوات الجزارة ف ايديهم.. يهدف الظفر 
بزيون وكل ما هو مطلوب من المسئولين 
في امانة مدينة جدة عدم السماح لهؤلاء 
الجزارين بالوقوف ف الشوارع 
ومفترقات العلرق بهذا الشكل.. بل 
الافضل ان يتواجدوا بجوار مسائخ 
الذبح.. ولا تريد ان نشاهدهم على 
وضعهم الحالي. 


معاضرات 
ن اليوم وغداو بعد غد هناك ثلاث 
محاضرات كل على حدة يلقيها د. 
عبدالرحمن ابو طالب وفتحية عطا 
وخذلك د. نادية السقطي وذلك بدار 
رعلية الأطفال المعوقين بعد صلاة 
المضرب مبلسرة.. والدعوة عامة 
لسيدات المجتمع للحضور 
والمشاركة في هذه المحاضسرات 
واللقاءات العلمية عن الاعاقة 
ومسبباتها وطرق الوقلية منها. 


ن المركز الرئيسي:المملكة العربية السعودية ‏ الرياض شارع الناصرية -صى ب 784 . (الرمز البريدي )١151١‏ -نلكس 1١11076‏ -جزاتي س ج الفاكس 1071058 - 103785001 





كجه الله بن محمه بن طعي 
رئيس مجلس الادارة : 
كبه الله من عبد العزيز احديرع, 
مدير عام المؤسسة: 
كاتع بن كبه العؤزيز الحالم 


هاتف : 9غ 


رئيس التحرير: 
محمه جن خاكر جن كجماس 
هاتف : ه817.* 5٠‏ 
نائب رئيس التحرير: 
ممعمن بن هبه أثثه ألو حيل, 
هاتف : 01١1917‏ 
مدير التحرير : 
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مستشفى الرياض المركزي 90994؟14. 
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واقر المؤتمر رسميا الصيفة 
المقترحة لنظام الحكم استثادا على 
النظام الفيدرالي الذي يقوم على 
الجمهورية الرئاسية وتقسدم السلطة . 
على اقاليم البلاد المختلقة وان تقوم 
هوية السودان على العروبة والافريقية 
وان تكون اللغة العربية لغة الدولة 
الرسمية. واقر المؤتمر ان الاسلام دين 
الاغلبية مع وجود المسيحية وغيرفا 
وان تكفل حرية العقيدة والدعوة 


والتبشير وان يعمل المسلمون 
بتشريعاتهم دون غمط حق الآخرين 
وان الشريعة والعرف هما المصدران 
الرئيسيان للتشريع. وان تكون 
القوانين الجنائية والمدنية قومية المنشا 
والتطبيق مع مراعاة حق الولايات في 
اصدار تشريعات في حدود 
اختصاصاتها كما يجوز لها استثناء 
نقسها من المواد التشريعية ذات 
الصبغة الدينية المحضة. 
وفي مجال تقسيم الدخل القومي دعا 

المؤتمر الى ان تقوم الدولة يوضع خطة 
اقتصادية واجتماعية شاملة لكل البلاد 
ولسد الفجوة التنموية بين الأقاليم 
خاصة بحيث تحقق توفير حاجات 
الحياة الاساسية من امن وعمل وماء 
وقوت وتعليم وان تراعي الدولة في 
تقسيم الدخل القومي بين الأقاليم 
واختيار المشروعات التتموية الكبيرة 
على اساس منح الأفضلية للمناطق 
- الاقل نموا يحسب درجة تخلفها. 


د. علي الحوامدة.. 


التخريبية في موسم حع العام الماضي. 
قرار صحيح ويتوافق مع الشرع 
والدين الاسلامي. 

واضاف: ائنا نقدر الجهود الخيرة 
التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز من اجل الحفاظ على امن 
ورعاية الحرم المكي الشريف وكافة 
الاماكن المقدسة . 

ودعا الدكتور الحوامدة ان يوفق 
الله خادم الحرمين الشريفين لما فيه 
مصلحة الاسلام والمسلمين. 

واثنى ايضا على الدور الكبير الذي 
يقوم به رجال الامن في المملكة وقدرتهم 
على ضبط الجناة الذين سعوا الى اثارة 
الذعر والخوف في نفوس المسلمين ف 
مويسم حج العام الماضي 

وعلى تفس الصعييد تلقى خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز ال سعود مزيدا من يرقيات 
التاييد من الجمعيات ولمؤ. ات 
الاسلامية اثر تنفيذ حكم الله في الفئة 
الضالة التي حاولت التيل من حجاج 
بيت الله الحرام والاماكن المقدسة ابان 
حج العام الماضي. اوردت ذلك «هاس» 
فقد تلقى حفظه الله برقيات من : 

امير جماعة الدعوة الى القران 
والسنة مجامدي افغاتستان الشيخ 
جميل الرحمن ورئيس جمعية علماء 
يتغسلاديش محيي الدين خان ومن 
محمد حميد الدين عقيل حسامي من 
دار العلوم بحيدر اباد يالهند. 

وقد أعربوا عن تأييدهم المطلق 


لتنفيذ حكم الشرع الاسلامي الحنيف | 


في المجرمين الذين روعوا المسلمسين 
وحاولوا الثيل من امن حجاج بيت الله 
الحرام والأماكن المقدسة. 

واكدوا أن الأحكام الشرعية التي 
صدرت بحق اولئك المجرمين الصالين 
أحكام عادلة تشواعم وما اقتترفوه من 
جرم بحق الاسلام والمسلمين. 

ودعوا الله العلي القدير ان يوفق 
خادم الحرمين الشريفين وحكومته 
الرشيدة الى ما فيه خير الاسلام 
والمسلمين والدفاع عن المقدسمات 
الاسلامية. 

كما اعرب مدير مؤسسة ابو بكر 
الاسلامية في اوكلائد بكلقورتيا محمد 
مرتضي عصلابي اسم المسمؤسسة 
والمسلمين هناك عن تأييده لما قامت به 
المملكة من تطبيق لشرع الله في الفئة 
الضالة التى ارتكيت اعمال التفجيرات 


والجدوى الاقتصادية للمشروع 
وكفاءة التوظيف واشر المشروع في 
تحقيق الاكتفاء الذاتي لحاجات اليلاد 
الأساسية . وان تتشآً المشروعات 
التنموية الكبرى زراعية كانت أو 
صناعية؛ وتدار على اساس قومي على 
ان تراعي الدولة نسبة من عائد 
اللشروع لاقليم المقرء وتعتير 
مشروعات التعدين الكيرى كالبترول 
وغيرها ثروة قومية تفيد منها كل البلاد. 


الا انه ينبغي على الدوئة الفيدرالية 
توجيه جزء هام من عائد تلك 
المشروعات في تنمية الاقاليم الأقل نموا 
وتحديد نسبة عادلة للاقليم الذى 
يتواجد به المشروع ويمكن الاهتداء في 
هذا الامر بالتجرية النيجيرية . وان 
تشجع الدولة الاستثمار الأجنبي 
والوطني في المناطق الأقل نموا وذلك 
يتقديم تسهيلات تمويلية وضريبية 
وادارية حتى يكرن الاستثمار مجزيا قف 
تلك المناطق. وان تسعي الدولة عند 
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تحقيق السلام لجذب القروض والمنح 
من الدول الشقيقة والصديقة لتأهيل 
المشروعات الاقتصادية التي توقفت 
يسبب الحرب كما تعمل لدعوة 
المنظمات الطوعية للمساهمة في اعمار 
البلاد واعادة استقرار النازنحين في 
مناطقهم وان تكوّن الدولة اجهزة 
متخصصة لذلك تعمل لتنسيق وتسهيل 
اعمال تلك الدول والمنظمات. 
بقية 
في مكة المكرمة ابان الحج الماضي. 
وقال في برقية رفعها لسفير المملكة في 
واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير 
بندر بن سلطان ين عبد العزيز ان 
الاجراء الذي اتخذه خادم الحرمسين 
الشريفين الملك فهد ين عيد العزيز 
بتطبيق حكم الله على أولثك المجرمين 
يتيسع من اهتمامه وحرصه ‏ حفظه 
الله على العقيدة الاسلامية وخدمة 
المسلمين جميعا. 
وآكد مدير مؤسسة ايو بكر 
الاسلامية باسم المؤسسة والمسلمين في 
اوكلائد تآييدهم المطلق لما يتخذ خادم 
الحرمين الشريفين من اجراءات لحماية 
الاساكن المقدسة والمسلمين وتوفير 
الأمن والأمان لضيوف بيت الله 
الحرام. 
كمااثني وكيل وزارة الاوقاف والشئون 
الدينية العراقي الدكتور محمد شريف 
على تنفيذ المملكة لحكم الله في مرتكبي 
حوادث التفجيرات في مكة المكرمة خلال 
موسم الحج الماضي. 
وقال في حديث ل «واسء ان القرار 
جاء متطابقا مع احكام الشريعة 
الاسلامية التي تحرم الاعتداء على 
ارواح المسلمين في المسيد الحرام وق 
الشهر الحرام. ا 











اخنتام لقاء 
الطائف.. بقية 


عاما على مشروء وثيقة الوفاق الوطتي 
من غالبية الاعضاء في المجلس وان 
بعض النقاط الطقيفة ينتظر المجلس 
أيضاحها من اللجنة العربية الثلاثية 


وخاصة فيما يتعلق بموضوع | 
الانسحايات. ٠-‏ 





هذا وقد اكد النائب زاهر الخطيب 
في حصديث صحفي وجود يعض 
الخلافات في وجهات النظر حول بدي 
السيادة والانسحابات وطالب الخطيب 
بالغاء الطائفية أى اعتيارها ملغاة حكما 
عند انتخاب مجلس نيايي أو تحديد 
مهلة محددة لذلك. 
'< وايد الخطيب ما جاء في وثيقة الوفاق 
الوطتى حول الانسحابات دون تعديل. 
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واصبح وكيلا لها ثم ثائيا 
للوزير الى صدور الأمر الملكي 
الكريم بتعييئه وزينرا 
للبلديات والشؤون القروية. 
واحسب ان المتاصب تسعد 
باشخاص وتانس بهم وتزداد 
واحسب أن الوزارة من هذا 
النوع لانئي لا اكتب مديحا 
او نفاقا دل اكتب حقا عن 
معرفة شخصية لزميل واخ 


والمدبح ولكنه ينوك انني 
صريح معه ومع غيره وان 
هذه الكلمة انما تعير عن 
شعور عدد من زملائه الذين 
سعدوا يزمالته واحسوا 
باخوته وادركوا اي معدن 
من الرجال هو... وقدروا هذا 
الاختيار ويهنئونه بثقة ولاة 
الامر ويدعون للجميع 


١ 
ادرك انه ابعد عن الثناء‎ 


يدء التصدير لامريكا واوريا 

واضاف التقرير انه بدا هذا العام 
ولاول هرة باللملكة انتاج مادة بيوتال 
الاثير الثلاثي المثلي في مجمع ابن رَهر 
التابع لسابك.. كما شهد الريع الاخير 
من العام تصدير باكورة الانتاج الى كل 
من الولايات المتحدة الامريكية واوريا 
وجاء ف التقرير ان هذه المادة لها 


مردودات صحية هائلة حيث تضاف 


الى بنزين السيارات وألات الاحتراق 
الاخرى للحد من تلوث البيئة الناجم 


عن العوادم. 
وتشير التوقعات الى ان امريكا 
الشمالية كسوق واسعة للسيارات تمثل 


سوقا رئيسيا لهذه المادة مما دعا سابك 
الى 'نشاء مستودعات لتخزينها في 
ميناء نيويورك حيث تتولى شركة سابك 
للتسويق ١أمريكا».‏ تسويقها وتوزيعها 
هتاك. 








واوضح التقرير ان مجمحات سابك 
المنتجة نضم ١35‏ مجمعا عشرة منها 
لانتاج اليتروكيماويات ولدائن 
البلاستيك التي تشكل خامات اساسية 
لقطاعات صناعية حيوية وثلاثة لانتاج 
الاسعدة التي تلبي المتطلبات المتتامية 
للخطط الزراعية وتلعب دورا بارزا في 
زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الامن 
الغذائي الوطني فضلا عن: مجمعين 
لاسياخ وقضبان التسليح وتلقى 
منتجات هذه المجمعات اقبالا متناميا في 
الاسواق العالمية لتطبيقها تقنيات وطرقٍ 
التصنيع الحديثة كما تحرص سابك 
على الترام مجمعاتها بتطبيق الانظمة 
الدولية الدقيقة في ميدان السلامة 
الصناعية الهادفة الى الحفاظ على 
الارواح والممتلكات وحماية اليينة من 
التلوث. 





١‏ عتما ع أمفي 


(لمية) 


وستناقش اللجنة التحضيرية طيقا -- امكانية عمل برنامج اعلامي مشترك 


ل نهاسء عتذا من الملوضوعات 
المطروحة على جدول الأعمال والتي من 
اهمها مذكرة الأمانة العامة حول 
مسيرة التعاون الأمني وتسهيل تتقل 
المواطنين بين دول المجلس واقامة يوم 
للدفاع المدني لدول المجلس للتسوعية 


'للتوعية بأعمال الدفاع المدني والسلامة | 


العامة. 

كما ستناقش اللجنة التحضيرية 
التوصية الخاصة باصدار رخص قيادة 
للمعوقين والضوابيط اللازمة لذلك 
اضافة الى مناقشة البرتامج الاعلامي 


بالسلامة والحماية المدتية والتظر في المشترك للوقاية من اضرار المخدرات. 





وزرالضما عة 


وقال معاليه لقد مضى أثتا عشر عاما 
علر. انشاء «سابك» ونراها الآن يفضل 
الله ثم بفضل رعاية وتشجيع ركومة 
خادم الحرمين الشريفين تضم خمسة 
عشر مجمعا صناعيا على أرض المملكة 
تنتج البتروكيماويات والأسصدة 
والحديد والصلب لتنوع يها مصسادر 


دخل البلاد وتفتح لصناعاتها التحويلية 
آقاقا واسعة للتكامل معها. 


هذا وقد ورد في التقرير الثاني عشر 
لسابك والذي بثته دهاسء امس ان 
اجمالي انتاج مجمعات سايك الصناعية 
من البتروكيماويات والأسمدة والحديد 
والصلب خلال هذا العام حقق رقما 
قياسيا حيث بلغ اجماليه حوالي عشرة 
ملايين وتسعماتة واريعة وخمسين الف 


ص 
رنصمة ( 
طن متري فيما يلغ اجمالي الدخل اربعة 
عشر الف مليون ريال سعودتي. 


واشار التقرير ايضا الى ان صافي 
الأرباح تصاعد تصاعدا ملموسا حيث 
بلغ بعد استقطاع حصة الزكاة 
الشرعية ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة 


وخمسين مليون ريال فيما كان في العام 
الماضي الفا وثمانية وسبعين مليون 
ريال. 

واطلق التقرير على العام 
هداسسم .عام الانتاج 


أنكامل» بالنسبة لسابك ان انضم في 


شهر يوليو الماضي مجمع ابن زهره الى 
قائمة المجمعات الصناعية المنتجة. 





مبارك والقذافي 
التي يصلها الرئيس مبارك صياح 


اليوم. 

واعلن الرئيس مبارك امس انه ثم 
الاتفاق اثناء محادثاته التي أجراها 
امس مع الرئيس اللييي على ان يتم 
تنقل المواطنين الليبيين والمصريين بين 
البلدين ياليطاقات الشخصية. 

وكان الرئيسان قد عقدا جلسة 
مباحثات ثتائية مغلقة ظهر امس 
استغرقت ثلاث ساعات القى يعدها 
كلاهما بيانا صحفيا اكدا فيه على 
التفهم المشترك لمجمل القضايا التي 
تهم البلدين الشقيقين الجارين. | 

كما وصف الرئيس ميارك مباحثاته 
مع الرئيس القذافي يانها كانت منطقية 
وعقلانية وسادها التفهم المشترك 
وتناولت القضايا العربية المختلفة 
وهناك اتفاق في وجهات النظر يشاتها 
كما ان هتاك اتفاقا على تطوير العلاقات 
الثنائية بين الجانبين في مختلف 
المجالات وسيتم عقد لقاءات بين 
المسئولين في الجاتيين لبحث تثمية هذا 
التعاون خلال المرحلة القادمة . 

وكان الرئيس معمر القذافي قد وصل 


ِ ص م 

يصيه ) 
الى مصر صياح امس ف أول زيارة له 
منذ ١١‏ عاما فقد وصل الى الحدود 
المصرية قادما من ليييا بطريق اليسر 
وكان في استقباله في متطقة السلوم 
التواء محمد كمال متنصور. 
محافظ مطروح الذي صحبه الى مدينة 
مرسى مطروح حيث اجتمع مع الرئيس 
المصري حسني ميارك. ويقول مراسل 
«قناء ان الرئيس ميارك وصل 
بالطائرة الى مرببى مطروح صسياح امس 
حيث أجريت مراسم استقيال رسمية 
للرئيس القذافي في قاعدة مرسى مطروح 
الجوية. 

وصحب الرئيس ميارك الرئيس 
القذافي الى احدى الاستراحات 
الرسمية بالمدينة لعقد المباحثات 

واشارت الصحف المصرية أمس الى 
ان محادثات رئيسي الدولتين ستبد! على 
انفراد يليها غداء عمل يشارك قيه 
اعضاه الوفدين. وقالت صحيفة 
الاهرام ان المحادثات المصرية الليبية 
ستتتاول بشكل خاص تعزين العلاقات 
بين البلدين والمشكلة الفلسطينية 





وصول سمو النائبي الثاني والامير نايف .. يقية 


وكان في استقيال سموسا!ا لدى 
وصولهما مطار الملك حالد اندولي وفقا 
ل «واس» صاحب السمو الأمير بندر ين 
محمد بن عيد الرحمن وصاحب السمق 
الملكي الأميرسلمان ين عبدالعزيز امير 
منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي 
الأمير احمد بِن عبدالعزين نائب وزير 
الداخلية وأصحاب السمو الملكي 
الأمراء. 

كما كان في استقيال سموهما معالي 
مساعد وزيير الدفاع والطيران الاستاذ 
عثمان الحميد ومعالي وكيل وزارة 
الداخلية الدكتور ابراهيم العواجي 
ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول 
عيد الله آل الشيخ ورئيس هينة الأركان 
العامة بالنياية الفريق يوسف 
عبد الرحمن الراشد وكيار قادة وضباط 
اقرع القوات المسلحة والامن العام 
وعدد من المسثولين من مدنيين 
وعسكريين- 

وكان سمو الآمير سلطان ين 
عيد العزيز قد غادر جدة في وقت سايق 
من مساء آمس ولي معيته سمو الآمير 
نايف بن عبد العزيز حيث كان ني 
وداعهما لدى مغادرتهما مطار الملك 


عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي 
الآمير خالد الفيصل امير منطقة عسير 
وقائد قوات الدفاع الجوي اللواء ركن 
الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز 
ومعالي قائمقام جدة الآمير عبد الرحمن 


السديري ومدير عام الخطوط 
السعودية الكابتن أحمد مسطر ورئيس 
الطيران المدئي ثاصصر العساف وتائي 
قائد النطقة الغربية اللواء صالح 
الهذيان وعدد من المسئولين من مدنيين 
وعسكريين. 





اقامة علاقات.. دقية 


وجدير يالذكر ان قطر طبقا 
ل طأف.بء كانت اقامت علاقات 
ديلوماسية على مستوى السقراء مع 
ثلاثة بلدان شرقية هي الصين /تموز 
4 والاتحاد السوفيتي /اب/ 
اقسطس 1548 ويوغوسلافيا /اب/ 
الغسطس 1546 


للهكم اااااااا0ا0ا111 








والقاضي الشرعي يمدينة كوموتيتي 
وفضيلة الشيخ رثسدي/ ادهم 
أمام/ الواعظ والمرشد الديتي 
لمسلمي اليوتان. 
تلقينا رسالتكم التي عيرتم فيها 
عن تأييدكم لتتفيذ حكم الله في الفثة 
المجرمة التي قامت بالتفجيرات 
بمكة المكرمة في حج عام 1505اه 
وأراقت الدم الحرام في البلد الحرام 
في الشهر الحرام 
واننا لنشكركم على مشاعركم 
الطيبة مؤكدين لكم باتنا لا تتوانى 
عن تطبيق حكم الله على كل من 
يحاول الاعتداء على الآمن 
والاستقرار والحاق الاذى بحجاج. 
بيت الله الحرام الوافدين لاداء ركن 
"من اركان الاسلام او يعكر صفو 
امنهم سائلين الله التوفيق للا فيه 
خير امتنا واعلاء شأن ديئنا 
الحنيف 
فهد بن عبد العزيز 
وكان خادم الحرمين الشريفين 
قد تلقى رسالة من نائب المقتي 
والقاضي الشرعي يمدينة كوموتيني 
والواعظ والمرشد الديتي لمسلمي 
اليونان اعربا فيها عن تأييدهم . 
تطبيق شرع الل في الفئة المجرمة 
التي ارتكيت اعمال التفجيرات في, 
الحج الماضي واراقت الدم الحرام في” 
الشهر الحرام في البلد الحرام. 
وأكدا ان ما قامت يه المملكة من 
تطبيق لاحكام الله في الفثة المجرمة 
هو الجراء العادل الذي جاعت يه 
الشريعة الاسلامية وأمرت بتطبيقه 
على كل معتد على حرمات اللله. 
كماوجه خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود برقية جوابية الى نائب 
رئيس جيهة تحرير مورو الاسلامية 
الحاج مراد فيما يلي نصها: 
الحاج مراد نائب رئيس جبهة 
تحرير مورو الاسلامية 
وردتنا يرقيتكم الموّرخة في 
١‏ 1ه التي عبرتم قيها 
عن تأييدكم لتتفيذ حكم الل فق 
الشسرذمة الضالة التي قامت 
بالتفجيرات في مكة المكرمة خلال 
حج 1406ه فروعت الآمنين من 
الحجاج والمجاورين واراقت الدم 
الحرام بجوار بيت الل الحرام. 
واننا لنشكركم على مشاعركم 
الاسلامية مؤكدين لكم يأن حكم 
الله سيطبق بحول الله وقوته على كل 
من يحاول الاعتداء على المقدسات 
أي العبث بالامن أو الحاق الأذى 
بحجاج بيت الله الحرام. مستمدين 
من الله العون والسداد وسائلينه 
سبحانه التوفيق لكل ما قيه خير 
الاسلام والمسلمين انه سميع 
والسلام عليكم ورحمة الت ويركاته. 
فهد ين عبد العزيز 
وكان خادم الحرمين الشريقين 
قد تلقى يرقية من نائب رئيس جيهة 
تحرير مورو الاسلامية اعرب قيها 
عن تأبيده الكامل تنفيذ حكم الل في 
الشرذمة الباغية التي روعت حجاج 
بيت الله الحرام. 
واوضح ان السرعة في القبض 
على اولتك المجرمين وتتفيذ شرع الله 
فيهم يجسد حرص المملكة بقيادة 


الرصير سساواتت 





المشسروع تبلغ قرابة اربعة وثلاثين 
مليون ريالا وسوف تكون مدة التنفيذ 
5 شهرا باذن الله وقال العمران ان 
الاطوال الكلية لخطوط الصرف 





الزامل : بالريام الصاسسٌ (حميمَ) | ادم الموميت الشربضرع يلك (هية) 








خادم الحرمين الشريفين وعملها 
الدؤوب على ان تكون كلمة الله في 
العليا. 

ودعا الله العلي القدير ان يوقق 
حادم الحرمين الشريقين لكل خي. 


خادم الحرمين الشريفين 
في حديث.. بقية 


نعيشها اليوم لا يزيد على ثلاثين 
سنة . 

وقال خادم الحرمين الشريفين 
نحن كمواطين نعتز ونفتخر بما قام 
يه المواطن من مساءمة مع الدولة فقد 
شارك بالأعمال البناءة حتى وصل- 
وطتنا الى ما وصل اليه الآن . 

وتناول ادم الحرمين الشريفين 
في حديثه ما حتقته المملكة من 
انجازات شاملة في مختلف 
المجالات . 

وقال حفظه الله ان المنشسات 
الصناعية ليست هي المهم سواء 
كانت حكومية أو أهلية لكن أهم ما 
يلفت نظري اني أرى سواعد أبتاء 
الوطن هي الت تدير هذه الامور. 
وهآ؛ في تنظري أهم شيء يجعل 
المواطن يعتز ويفتخر . 

وتتاول خادم الخرمين الشريئين 
رعاه الله ما شهدته مدن المملكة من 
تطور واتساع عمراني وقال ان 
التطور الذي حققعه هذه اليلاد 
خلال قترة قصيرة يلمسه بشكل كبير 
من زارها قبل عشرين سنة أو أكثر 
ثم يزورها الآن. 

وأشار حفظه الله الى ما أيدته 
مجموعة من الخبراء والأساتذة من 
عدد من الدول الغربية الذين قاموا 
يزيارة للمملكة . 1 

وبعد ان قاموا بجولات في البلاد 
ثم عادوا الى بلداهم ويعثوا يكتاب 
قانوا فيه ان الشيء الذي لمسناهء ني 
بلادكم لا يمكن أن يتحقق الا خلال 
قرن. أما أن يتم في يضع سنوات 
فهذا شيء من اعاجيب الزمان . 





اصابة الشريوي.. بقية 


هذا العمل الاجرامي والجيان والذي. 
يتناق مع مبادىه دينتا الاسلامي 
الحنيف ويتعارض مع أيسط القواعد 
الخلقية والمثل الانسانية تشارك آسرة 
السيد عبدالرحمن الشريوي في 
شعورها بالحزن تجاه هذا الحادث 
الأليم وتعرب في الوقت ذاته عن ثقتها 
التامة بأن الحكومة التركية لن تالو 
جهد! في ملاحقة الجتاة المجرمين والقاء 
القبض عليهم واتزال العقاب الصارم 
بهم قال تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالد! فيها وغضضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماء. 
الآية. سدق ات العظيم. 





(بعيه ) 


سمه 





الصحي حوالي 58 كيلومترا وعدد 
التوصيلات المتزلية تسعماثة توصيلة 
وستكون الاتابيب من القخار المزجج 
وتتراوح اقطارها ما بين 7٠١‏ و3*0 , 





© يعلن عوض علي صالح الوهيي عن فقدان جواز سقره رقم ١١١87148‏ 
تاريخ 1945/8/7١‏ م صادر من ذمار وسند اعفاء من الخدمة العسكرية 
برجِى ممن يعثر عليهم ان يسلمهم الى القنصلية اليمنية بالرياض وله الشكر . 


© يعلن جمعة خان علي عن فقد لوحة سيارة مازدا سيدان م 8١‏ رقم 
55447 خصوصي السعودية صادرة من الرياض يرجى ممن يعثر عليها أن 
يسلمها الى مرور الرياضش. وله الشكر . 


© تقدم الى الاحوال المدنية في الرياض المواطن عيسى عبدالمصين ابراهيم 
الضويحي دفيدا ان بطاقته الشخصية قد فقدت منه رقم البطاقة 
٠٠١١88361‏ مصدرها الرياض يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة 
الاحوال المدنية في الرياض أو اقرب ادارة احوال مدنية لآن حيازة هذه الوثيقة 
أو اخفائها أو العيث بمدوناتها أو استعمالها من قبل غير صاحبها يعد مخالفة 


يعاقب عليها يموجب النظام . 


© تقدم الى ادارة الاحوال المدتية في الخرج المواطن صالح سعيد فرج المولد 
مفيد! أن دفتر حفيظة نفوسه رقم 77761 وتاريخ 7551/5/8 ه سجل 
الخرج قد فقدت منه يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة الاحوال المدنية 
في الخرج أو اقرب ادارة احوال مدنية لأن حيارة هذه الحفيظة أ اخفائها أو 
العبث بمدوناتها أو استعمالها من قيل غير صاحبها يعد مخالقة يعاقب عليها 


بموجب النظام . 


الاسرة من معلومات ويفترضون الصدق في كل ما 
يقدم لهم من معلومات.. بل انهم يضعون كل لقتهم 
في مسدق رب الاسرة ويعتمدون على معلوماتة ‏ 
الشفهية دون المطالبة بأي اثباتات. 

ثالثا/ ان كل المعلومات المطلوية ستعود بفوائد 
غديدة ليس على الوطن ومواطنيه فحسب يل حتى 

على المقيمين في المملكة من غير السعوديين اذ علي 

ضوء هذه المعلومات ستفتح المدارس في الحي او في 
القرية لو في الهجرة وستزاد اعداد الامسرة في 
المستشفيات وقد تدعو الحاجة الى افتتاج 
مستشفيات جديدة. كما ان هذه المعلومات قد 
تساعد في ابجاد عمل لمن لم تتتح لهم فرص العمل 
حتى الآن. ان جميع الخطط والمشاريع التنموية 
ستبني في المستقبل على هذه المعلومات التي يقدمها 
المواطن والمقيم وكلما كانت هذه المعلومات المقدمة 
من المواطن وامقيم دقيقة كلما كاتنت الخطط 
المستقبلية دقيقة أيضا والعكس صحيح ايضا. 

ان اشتراعي في العمل الميداني لتعداد عام 
4 اقاح في الاطمئنان الى ان المواطن والمقيم 
سيتعاونان مع رجال الاحصاءء فلقد كانوا في القرى ' 
كما في المدن يرحيون بنا ويدلون لنا بكل ها نطلب 
من معلومات دون تردد. 

ان تلك التجصربة القصيرة تجعلني اق تمام 
الثقة في ابناء ملدي وفي ضيوف يلدي واتهم 
سيساهمون ف نجاح تعداد عام ١41١‏ ه يكل ما 
يستطيعون لما فيه من مصلحة للوطن بمواطتيه 
وبائقيمين فيه.. وفق الله الجميع. 


العمل الرميا ب 


الانسان الذي يعمل في اكثر من 
موقع يتجح- وهناك كثيرات يعملن 
موظقات أى ريات اعمال ولديهن 
مسئولية بيت ورغم هذا هن انجحع 
من التى لديهًا عمل واحد.. العبرة 
هنا باستثمار الوقت.. والحمد لله 
انا نجحت في تنظيم وقتي وقسمته 
بين البيت والجمعية واعماني 
التجارية. 
8 عملك في مجال الازياء فما 
هو رايك في مساآلة خضوع امراة 
للموضة.؟ 
- بالنسية للازياء وعي المراة 
مطلوب.. فهناك من تجري وراء 
الموضة كل استة وتغير حسبي 
الموضة وهناك من تعدل القليل من 
ثيابها لنتمشى مع الموضة. المهم 
المطلوب البساطة في تصميم 
الملابس وكلما كاتنت الملابس 
مصممة يبساطة كلما كانت اقضل 
ونحن في بعض المشاغل 
تحرص على ان 
تمزج ٠الموضات»‏ الحديثة لتتمشى 
مع تقاليدنا واعراقنا.. ايضا فان 
الازياء الشعيية اصيحت 


تنتشر 
وهذا شيء رائع.. 





كامة المريرة 


والكهرياء آمس.. تعكس 








( نصيه ) 


1 يتهم البعض صاحبات 
المشاغل باللمقالاة في اسعار 
التفصيل فماذا تقولين..؟ 

قد يكون ذلك موجودا ولكن 
كشف ذلك يكون سهلا والمرأة 
الذكية تعرف من يغالي عليها ومن 
يخد تكاليقف العمل فكما هو 
معروف معظم الخامات تستورد من 


الخارج والايدي الفئية ليست 
رخيصة كل ذلك قد يزيد من 


تكاليف العمل. 
#ا سؤال أخير.. لماذا تعتمد 
مشاغل الخياطة في الغالب على 
عمالة آسيوية وليس على عمالة 
عربية.؟ 

اقولها يصراحة: ان الايدي 
القنية الممتارّة في مجال الخياطة 
متوفرة في يعض دول أسيا وهي 


ارخص من مثيلاتها بالدول العربية 
فضلا عن ان انتاجها اوفر 


ومشاكلها اقل.. وحتى يتم ايجاد 
عمالة عربية ممائلة ستكون 
الافضلية لهذه السوق وبالقعل 
هناك تسبة ليست قليلة من 
العربيات يعملن في هذا المجال. 





(مصية ) 


احقيقة الانجان 


بصورة لا تقبل تشكيكا او تآويلا.. وتعير في 


نقس الوقت عن قيمة العمل الجاد الملخلص 


الذي ساهمت فيه عتاصر الانسان الوطتي 
المؤهل المدرب الذي هى مقتام التتمية 
الحقة.. والامكاتات الهائلة.. والدعم غسير 
المحدود من قيادة واعية .. وتكامل .خطوات 
الاتحاج والتسنويق يتتظيم اقيق [صيحت أهم 
سمات المجتمع السعودبي ككل . 





© الدوادمي : تعلن المحكمة الشرعية بالبجادية أنه انهى اليها مقعد بن 
عايض ين عقنان المسعودي ان من الجاري في ملكه وتحت تصرفه كامل بيته 
الواقع في محله الرفيعة تيع البجادية المحدودة : جنويا حوش يطول 5٠‏ م. 
شالا شارع عرض 5,٠‏ م يطول 0.٠١‏ م . شرقا شارع عرض 56 م بطول 
6 م ثم يتكسر ياتجاه الغرب بطول ١1.7م‏ ويعتدل جنويا بطول 
١7,7‏ مء غريا شارع يليه أرض بطول 55.7 م , وطلب أعطائه حجة تملك 
له قعلى كل من له معارضة ني ذلك تقديم اعتراضه الى المحكمة .شلال شهرين 


من اعلائه . 


ه الا 


» : تعلن المحكمة الكيرى بالاحساء المكتب القضائي رقم ” اقه 


تقدم لها المدعو ورتة سالم بين سعد ين عيسى الدوسري طالياً أثبات مساحة 
وحدود وابعاد البيت الواقع في الشرفيه من الحويقظيه يالهقوف المملوك له 
بالصك الصادر من عدل الاحساء برقم ١/93٠١‏ لعام 199451 هف وحدودة 
ومساحته واطواله كالتالي شمالا : نافذ بعرض ثلاثة امثار وعشرة سئتيمترات 
وبطول تسعة امتار . جنوبا ناقذ بعرض اريعة امتار وخمسين سنتيمترآ 
ويطول ستة عشر متر! وخمسين ستتيمترا شرقا نافذ يعرض ثلاثة امتار وأثنين 
ستيتمترا بطل ١1,05‏ م غريا بيت محمد الجاسم بطول خمسة عشير مترا 
واربعين سنيتمترا ومساحته ماثة وسيعة وثلاثين مترا فمن لديه معارضة في 
' ذلك فله التقدم الى المحكمة المذكورة خلال شهر من تاريخ نشره وا الموفق . 


© تقدم لادارة الاحوال المدنية في صبياء المدعو / يحيى زاهر حسن العبدلي 
حامل حفيظلة نقوس رقم ١١61‏ وتاريخ 8/6/15/ سجل صيياء طاليا 
تصحيح اضافة شهرته القيفي بحيث يكون اسمه يعد التصحيح أو الاضافة 
يحيى زاهر حسن العبدلي الفيفي فمن له معارضة على ذلك فليتقدم بمعارضته 


خلال شهر من تاريخه . 


© تقدم لادارة الاحوال المدنية في الرياض المدعى / مساعد عبدال مساعد 
المساعد حامل حفيظة تفؤقس رقم 2170117 وتاريخ 1784/11/16 هاسجل 
الرياض طالبا تصحيح الجد بحيث يكون اسمه يعد التصحيح مساعد عيداث 
محمد المساعد قمن له معارضة على ذلك فليتقدم بمعارضته خلال شهر من 


 هخيرات‎ 





6ه 


١: وهم‎ 













لس اا لامح مع م 


كال 






السجل الصحي لحكل مرببضش 
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3 سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة ف 7 

اث السلام عليكم ورحعة الله ويركاته.. ويعد.. 

ش اشارة لما نشر بجريدتكم الغراء في عددها رقم 7974 وعريع >2 عزيزتي الجزيرة.. ١‏ اللواطتين او المقيسين الان الهم 

٠١60 37‏ 18ه على الصفحة الواحدة والعشرين وتحت عنوان (برك تك السلام عليكم ورحمة الله 2 ى اشكم شكلات. منحية وهندم ظاضرة 
السباحة خطر يهدد حياة الاطفال دون وجود وسائل السلامة فيها) وما كت وبركاته.. و بعد سس ل لجمبتم ال حضارية ونقطة تقدم ودليل على 



































































































































































































2 تضمته الخبر من أن برك السياحة سواء منها ما كان في المنازل أى قرات اللوحة الجميلة التي تين أهنمام الدولة ‏ ايدها الله بصحة و 
ِ جمد ل ل 
و القنادق أو المزارع أو الاستراحات تكادآن تصبح نقمة لكثرة ما تسمع الركن الابمن العلوى من صفحة ليل المواطن. وكذلك دليل على وعي فدح 
5 من غرق اطفال ابرياء في مياهها.. الى آخر الخير.. وتهان اندع الازبحاد الوافة + المواطن ومدى ثقافته العامة 3-2 
مم وحيث أن المديرية العامة للدفاع المدني لم تال جهدا في سبيل نشر صفر ١٠1١اه‏ العدد 57914 والتى والصحية الا ان لي بعض اللملاحظات 
خم التوعية يكافة الاخطار عن طريق وسائل الاعلام المختلفة ولكن مع ذلك تحمل العبارة اللطيفة اللفيدة (راجع على السجل الصحي من وجهة نظري 
4 تقع بعض الحوادث يسيب الاهمال من قبل الاسرة وعدم اخذ الحيطة محطة الفحص الدوري. للاشسان) الخاصة أوجزها يما يلي: 
0 والحذر وتوخي السلامة في كل وقت وفي كل مكان. ولرغيتتا في ايضاح وما تضمنته هذه اللوحة من احث ت ولد 
1 بعض تعليمات السلامة لبرك السباحة سواء ما كان في المنازل أو لكل مواطن أن يراجع اما وفرته ١‏ الطبيب المعالج لا يخبر اللريض المديرات 9 باع 
الاماكن العامة. لذا فقد وضعت عددا من الشروط والتعليمات لكل من حكومتنا الرشيدة من | مستشفيات ينوع المرض الذي يعائي منه. وات السلوك والتعامل ..!! 
1 غب في انشاء بركة ليتستى للمواطن والمقيم الاطلاع والمعرفة ومراكرٌ صحية للاهتمام بصحته اول يعطي وصفة ويذهب بها اللريض قرات مرة عبارة تقول -الادارة مثل كرة شديدة ا . 
3 بالتدايير الوقائية من هذه الاخطار حمانا الله جميعا من ذلك. شاكرين اول وألذي اقصده أنه يجبا أن 1 السجل الصحي واهميته © الى الصيدلية وياخذ ماكتب فيها وفحوى ومضمون هذه العبارة لاشك انه يدل على ان علم 
ن تعاود تق تكم تحياتى وتق 3 0 . الف : 9 9 اف 3 ط - 
1 حسن تعاونكم. وتقيلوا سعادتكم تحياتي وتقديري.. نركز اولا وقبل كل شيء على أهمية ويتوكل على الله. فلو اخير المريض الادارة وفنه علم عميق وصعب فْ نفس الوقت . 
2 نق الصحة للمواطن الذي يعتبر الثروة للتاكد من سلامته وعدم وجود ) سجل صحي يتابع من خلاله مراحل 7 الرض الذي يعائي منه أو فموهبة القيادة وادارة الامور وشؤونها لاتتوفر ف كل 
ِ عبدالله بن محمد إزقرني ك2 الحقيقية للوطن. ويجب اجراء ‏ امراض لو معالجتها قيل ظهورها عمره ودرجات صحته وما ثناوله ا ا ييا الاشخاص وهذا امر بدهي لان الله عز وجل قد هيا بعض الناس 
5 7 . 7 8 الشئه " العامة الفحص الدوري الحالته الصحية واستفحالها فالوقاية خير من ويتناوله من ادوية. وما تعرض له 3 تان: لاود ن المريض يعرف ها لفن الادارة والبعض الآخر لتنقيذ اوامر وتعليمات تلك الادارة 
لد 30 2 ” حتى لو الم يشك من الامراض وذلك )- العلاج. ويجب ان يكون لكل انسان )2 من امراض وحيث ان الغلبي 0 الطبيب والادارة كذلك سلطة تعطي وتخول من يملكها الحق في التصرف 
:. ان يكون تشخيصه د 0 
8 5 بالامور والشؤون الخاصة بالدائرة أو الهينة بشكل عام . 
ص 8 وكذلك الاشخاص والعاملون في تلك المجالات والتدرج الوخليفي 
1 : ؟ عدم ترابط اوراق السجل كل هذا يجعل العبء الاكبر على قمة الهرم الوظيفي الذي يتمثل في 
قة القصائد الت د ١‏ / أذ 0 1 2 3 8 يت علد اانا حي الادارة . المدير . المديرة وهو علم وفن واسع جدا . 
5 3 - نسي " فصل سجلات العاثلة الواحدة محفوظة ومايهمني ويهم الكثيرات ف هذا الموضصوع هو مديرات بعضص 
داخل اظهارة واحدة. ومربوط سجل المدارس وهن ياتين على صور متعددة منها 
كل فرد على حده في ابرة ديوس أو ما بعضهن لديه حب السلطة الواسعة بحيث أن جميع الأمور 
إغنيا ٠‏ « « م ا 1 كئدرة. 5 2 500-95 . ةدبن 3 ا ا 5 35 . 35 . 5 
3 .7 ا 2 دن 5 ؛ 0 / د 9 . . / ه 9 دة عزيزتي الجزيرة الصدق والصراحة وعدم التدخل في شايهها. وقد تقع من بقية الاوراق ثم دجب ان تبدا مذهن وتئتهي اليهن . ومعنى ذلك انها الغت 
7 9< . تحية طيبة وبعد.. عزون القت . شرع الله على امي يصعب اعادتها المكائها الطبيعي صلاحيات وعمل ووظائف الاخريات بحجة عدم الثقة في 
القرار العادل الذي صدر بحق من كان حكن لا 000 1 القدرات .. والخيرات . 
عزيزني الجرزيرة . اولئك المجرمين الذين نفذوا التفجيرات 0 وليعلم الجميع اننا في بلد صوت | حيث لايوجد على بحضها اسم ولا - بعضهن يطيقن اللامركزية فكل الأمور مشتتة بين هذد وتلك 
8 5 1 يا سم بر 9 في مكة المكرمة كان له صدى كيم فى الحق فيه لدينا اعلى من صوت الباطل | رقم. وربما اعيدت الى سجل احد والوضع عائم فلا امور منجزة ولامسؤولية محددة 

1 تحية عليية ويعد هد «مدن يلي للها :1 تفسى تكتبت هزه الكلمة. وسيف العدل مسلط على كل ظالم.. | افراد العائلة وينتج عن ذلك مالا وكلنا الصورتين غير جيدة بالطبع - ولازالت صورة المديرق 

لفت انتبامي موضوع الاح ان موسا 3 ففي | يوم | الخميس الامن هو عنوان تقدمنا والاستقرار | تحمد عقباه كان يصرف للاخ علاج يحيطها بعضٍ الغموض .. ولكن في رأيي ان الادارة الناجحة هي 

1 7 0 0 لبه سرمي د ٠ه‏ وجهت المملكة اساس كيان هذا الوطن. اخيه فلو وضع السجل الصحي عل الني تحبب العمل بالدرجة الاولى وتحبب العطاء وتحفز عليه 

0 لاه 5 عند مارم عن العربية السعودية رسالة علنية الى كل ولرؤوس الشر اعدائنا مدبري | شكل كراس للحفاظ على جميع بالاضافة الى ليوئة ولياقة في التعامل تشجع وتكرم من يعمل 
عدأيت ان يكون تعقيبي هذا ذا بمب ديه د ب 3 من تسول له نفسه بيذه الارخى شر القساد اقول لهم المملكة العربية | محتوياته متملسكة وكذلك جمال وبعطي . وتعاقب من يخطىء ودقصر ولاسيما اذا عرفنا ان 
شقير 0 0 أولا عيارة 2 و يبي 31 الى كل شيطان يحاول ان بيث سمو السعودية ملكا وحكومة وشعبا.. لم ولن | مظهره. عملية التعليم عملية فيها المشقة والمسؤولية الكبيرة تجاد الطلبة 
0 خ الكاتب الني وردت فسمر 0 3 هذا البلد الآى0. تتهاون في حق كل من يحاول ان يندع م 1 والطاليات . 
سياق تعقيبه: 00 3 0 0000 بور الفساد في ارضنا لن نسم نامر | 5ل يوجد هناك فترة انقطاع بالسجل والتعامل الانساني السليم والجيد .. وحسن الكلام والبشاتة 
- -أنا وال لا اعرف الاخ نامر الحساسية بحكم علاقة الود الحالة.. سلبيا.. أو لا يحب 3 وذ 0 ُُ 11 ميما كان ان يخل يركائز الامن في هذا الصحي تحدث في بعض الاحيان في الوجه مما حث عليه الدين الاسلامي 1 

8 0 1 اقة الت ت بطث بالعايد. الضوضاء التى تعقب او ترافق القحساص العادل بحق فيّة كد 0 2 ع كان يغادر صاحب ذلك السجل من 5 0 0 0 1 5 
ححد العايد معرفة شخصية ولكن اعرف والصداقة التي ربطني + يد لفو لتي ان حانة 2 | نفسها للشيطان وتركت اذنها تس البلد الآمن سنقطع كل يد تحاول ان 5 ك0 وفن التعامل الانساني واللباقة لاتتوفى في كل الناس بمقياس 
نا اسمه حسبما ينشر له من قصائد ولكني وجدت من الوضوع مثل ذلك.. من اجواء الصحافة 8 5 “كفس هذا الوطن يسؤه. بلده الى بلدة اخرى الفترة اتدريب واحد وذلك راجع لاختلاف البيئات الاسرية والاخلاقية . وطريقة 
كت جيدة ف تراث الجزيرة الشعبي- المطرو- متنفسا لمسالة تشغل بالي | ويحرص على علاقته يصاحب | لوسواسه الخناس.. عندما اقدموا على واعلموا انكم كلما ازددتم .ىر | مقلا نو اجازة صيفية أو ما شايهها. 0 00 0 0 9 3 8 
ون ا “لاد ا تيرا وهى السرقات الادبية الاحاس الا صاحب | ابشع جريمة واقبح عمل استياحوا فيه 7 . .رن محج | فيتنلول بحض الادوية من بعض 0 0 3 
حت هنا اوضح للكاتب العزيز ان كتيرا وهي السرقات الادبية في مي لومت انلد الصرام والشير العراء وحسسدا على هذا الوطن زدنا محبة 0-0 0 وكذلك الادارة التاجحة هي التي تعرف كيف تسوس الامور 
2 القامة بالاخ العا الوسط التعبي. الاحساس المريف. حرمة البلد الحرام والشهر الحرام 1 أعراعة للف المستشفيات أو المراكن الصحية دون 9 ١‏ أجحه م 0 : 
حت معرنتي يد التعبي ١‏ 0 8 دماء طاهرة بريئة محرم سؤكيم كن وعشقاله وكلما سعيتم على زعن 1 ل . وخلال والناس بحيث لايطغى جائب القودٌ والسيطرة التي يمارسها 
كك تجطني ١‏ بان القصيدة الانها كتيرة ويشيد بذلك مسريو فانه من حيث لا يعلم يكيل كل | "ا 3 تفريق شمله كلما زدنا تشبثا في ارضه | الرجوع الى سم 3 ض المديرات بحجة الرغية ١‏ 5 

ا 0 3 د ؛ لقنا الخورالة ى في اعلامتا تلك الاخطاء ويضيفها بتكل هدفهم من عملهم المخزي زعزعة الامن . وتفديق تمع لم زدة ليا قا ان تلك القترة تتعدم الفائدة من السجل بعض اللمديرات بحجة الرغبة في سير العمل بشكل جيد على 

امنتمورة له من انتاجه ولا غبار على ات الشعر الشعبي 3 3 1 0 إل - في هذا البلد الآمن هدقهم ان يب الطيبة وزدنا التفاقا حول قيادتنا وحول 0 الجانب الانساني لأن التعامل مع الانسان الذي يحمل همومه 

كي حقيقة ما ذكر. المقروه ولا ادري ما السبب ف انهم 0 يرة القصيدة النبطية رهم ١‏ ويلشروا .. فتنادهم ويظيرو| دائد مسيرتنا وباني نهضتنا.. ولن | الصحي حيث ان الطبيب لا وشجونه ومشاغله وكذلك يحمل عبء سديّه وايامه ومشاكله . 

| ححت ولكن بما ان الكاتب يؤكد انه لم يعلنوا الى الآان اي حالة ‏ _ 0 0 ترسف حتاتة | المملكة امام 0 الاسلامي بريلي, تستطيعوا باذن الله ان تصيبوا هذا | يستطيع الاطلاع على السجل نظظرا تحتاج لقدرة انسانية اخلاقية عالية جدا مغلفة بالفطنة والحتمة 
حت يترا قصائد العايد في صفحة ولخدا ااا لا لل و ور 0 0ح 20001 (الناجة) عن تحماية. البيت: الجرا ) البلد بشركم: لعدم نواجده في تلك المديئة. واثناء حتى لايفيب ميزان العدل .. الذي يجهله تماما ‏ للاسف ‏ بعض 

- || كت التراث وتعجبه.. ألم يلفت نظره ) التي تؤدي الى اتخاذ احاسيس ١‏ أي نضائح -- ل دن فشكرا لله اولا وقبل كل شيء ثم | عودته لا يعرف للبيعة ماذا تناول المديرات .. وبعضهن بحاجة ماسة لدراسة ايتدائية اولية لالف. 
تحت وجه التشابه بين بيت من الشعر الغدر بحيث تكون «اكسسوار 00 0 1 لقد ظنوا اثهم فروا من وجه زرب الشكر لرجال الامن الذين بهروا العالم من ادوية خلال فترة انقطاعه. ياء السلوك والتعامل الانساني الذي قبل ان تفرضه ديبلوماسية 
حت النبطي للشاعر عبدالرزاق الهذيل اتمالاه لاحب القصيدة نجيت 0 0 وآن يد الحق لن تمسك بهم ولكن ببس بسرعة القبض على الجناة وشكرا لكل وبهذه الحالة لا يكون السجل التعامل فرضه وحث عليه ديننا الحثيف . | 

نكر قيل ذلك في صنفحة التراث تم تجاوزه لصاحب القحيدة ويحليب أي 0 0 ل المطلع العالم فضح امرهم وكثة مسلم ايد هذا القرار السليم وعرف انه متكاملا ولا يفي بالغرض على الوجه وقد مرت فترة زمئية «جددة وانا 9 سلك التعليم تعلمت خلالها 
١ 1 08 4 20‏ أ صفحة عزبي جزيرة بأنني و 5 0 5 اكث مه أله 2 . 
ن القحسيدة -٠القخسية.‏ لاسي بالطريقة الودية امي عن كن 2 ل ل فوفق الله رجال الامن ال: . حكم الله فيهم. المطلوب اشياء عديدة اكثر من التي علمتها . ومنها .. واهمها 
اعرنا نا العايد.. يقول البذيل طريق ١‏ 1 3 كش :* 7 ق هذا البلد بالقذ مزق حفط الله قيادتنا وولاة امورنا 8 5 0 3 ان الاخلاق هي سيدة التعامل الاولى وان ابجديات السلوك 
2 الاك ا' بعشر ال :1 القناع عن يعخن وجود الشعر 2 بلد بالقيض عليهم وفضح 8 1 واقبرح في هذه الحالة وهي حالة 537 300000 8 
+ الا أنت ولا الليالي ولاشك ان بعض المحررين في 3 : ٌ 1 امام الملا. لقد كان ١‏ ري وجميعا ونحن ابناه الشعب السعودي 0 الانساني لاتحتاج لتلقين بقدر ماتحتاج الى قدودٌ ونموذج 
120 تماقو لكر المزيفة «ووعد الحر دين عليه.. امرهم امام الملاً. لقد كان الحكم 59 ' 00000 8 الانتقال من بلد الى بلدا ان يحطي : 5 2 1 7 
في رداة الحظ ضودي ‏ صفححاتنا الشعبية يعيزون اسلوب " المزيقة *وى ين عا 5 ليكونوا عبرة لمن يحاول نقدم ولامنا وطاعتنا لقائد هذا الوطن. من ؟ بد أن اد نراه .. نحيه .. نقتدي به ونتعامل معه وئتاتر ونؤثر بعد ذلك 
ان 0 0 0 شداة 000 قاء مه د التحية واخران سايم ا 7 5 ٍِ . ام 1 
بيئما يقول العايد الشعراه -يحكم الخبرة.. وينشيوت وال الخ اي 3 أن ينس هد البلك ابره حفظ الله وطنئا ومليكنا وشعبنا من كل ماعب 0 0 علاجه والاخلاص ف العمل اشعاع داخلي ينيع من ذات وضمير الانسان 
8 05006 . . 0 صنحة زسزة الت انت ووب :7 7 8 08 امسيشيد اع 5 : 5 
لي امع نصيب متردي قصائد لبعض الشعراه وهم 00 ان المملكة العربية السعودية يشهد سوء وصدق الله العظيم حين قال. | ل - 3 وليس وهج ضوء يسلط علينا من الخارج . 
3 تجمعوا واصبعت اناعدهم ضيف | واثقون كل الثقة إن التى إن زالت منبر الوضوح والصراحة. لها التاريخ انها لم تتدخل في شؤون ءومن يرد فيه بإلحاد يظلم ززته من ١‏ الناريخ الصحي لصاحب السجل كلمة وما 
5 جمعوا واصب : 5 0 يخ ف ل 1 ل 5 
على كل حال. ريما أن ما ححسل مسي الإسماء تظر اتوم عبدالعفزيرَ سعود دولة ولم تعمل اي عمل 5د مته وله عذاب اليمء ا 0 جميح 2 من 
1 نه توارد خوا 1 أن حاث الت الت 2-2 اط - ياد + لدسذعر التسجل 8 يت ل و د 
د 0 1 0 0 3 التعيجي._ العبدالعزيز المتعب | تظلم اي دولة تعتمد سياستها على سارة موسى متواصلا ومترابطا. واذا كان ناك تداعت الكلمات وانا اكتب هذه التهنثة المتواضيعة لمعالل 
لموضصوع بالدات احد فيه شيئا من ان كان المحرر في مثل هذد جامعة الملك سعود خوف من ضياع السجل أو عدم الدكتور خالد العنقري ‏ ولكن الحقيقة تؤكد ان الابداعات ا 
5 الاهتمام به. فيخطى صاحبه صورة الاصيلة تظل شامخة وتعطي الضوء الاخضر لها ولغيرها للسير 
3 مثه.واباد. العؤدة سكل ما ياملكجه بخطى واثقة في الطريق وعندما يقترن العمل بالعلم والمعرفة 
: كام 7 أ وو 2 1 ل ألم سأ إن / طب 3 3 الاصي. والامكانات المستنيرة المدروسة . والرغبة الصادقة في تقديم 
5 لمصداسة ل مضا 50 الافضل .. وبالتالي فان ذلك يعطينا ابداعات ناضجة ناجحة تبقى 
55 4؟ عند الحاجة الى التحويل من في الذاكرة . 
د عزيزتي الجزيرة.. ومناك العديد من الاشخاص مركز صحي الى مسنشفى مثلا فيجب وهذد الحقائق عرفتها مع غيري من طلبة وطاليات الدراسات 
ا السعوديين الذين نالوا شهادة أن يخير المريض اي مستشقى بريد العليا فْ جامعة الملك سعود .. حينما كان معالى الدكتور استاذا 
. السلام عليكم ورحمة الله الدكتواره في العقاقير ويدرسون في اويرتاح اليه. ‏ احتى ولو كان خارج قديرأ مخلصاً فْ عطائه ومعلوماته مع طلابه . فكان معاليد 
1 1 وبركاته.. ويعد.. هذا المجال ويفيدون الطلبة ويتمون مديدته اما داع اانه سيشعر المركز صاحب اثر بارز ترك أثرأ جيدأ في افكارنا واعمالنا 
الاخ/محمد صالح-) على المسؤولين 0 د ردا على ما كتيه الاخ محمد معلوماتهم في هذا الميال امثال الصحي بنتيجة التحو يل ولا يفرض وبعد . فانتي اهنىء معاليه . تهنئة صادقة نياية عن كل 
الموسى.. الرياض منهم التجاوب . لك التحية. لعن الحم وا اللساد /116 الدكتور جابر سالم الموسى الذي عند التحويل مستشفى أو مركز طالب وطالبة قام بتدريسهم في الجامعة .. بمنصبه الجديد . 
العزيزة لا تنث الشعر الا . ١‏ 1 7 خاي 0 ودعر استخلص مركب يستعمل ف علاج ضحي يعينة: نكرا ا للامل النفني وهي كلمة وفاء قد تضيع في زحمة الكلمات الكبيرة التي يتلقاها 
ذا كان تعقيبا وقصيدتك الاخ/ محمد ين عيدالت الجامعات وما تطرق اليه من اهمية مرض السكر والدكتور فريد من اثر على الحالة الصحية العامة ولكنها كلمة وفاء فقط . 
5 اعتقادي احلتي أبوذيب.. كلية العلوم الاعشاب وعن الجامعات التي المهتدى والدكتور محمد اليحبُ ومدى تقبل ‏ العلاج. ولان جميع 5 
١ 28‏ , الادارية تمئح الدارس شهادة الدكتواره في 0 5 5 اك الى معهد الها سصجسحة 
لى صفحة «تراث الجزيرة» . لادارية ح الدارس كواره في الذي له باع طويل ودراسات عديدة المستشفيات وهر عاية ا 
تح لك التحية. حنيقك. 2 التدرونن اسيانيا 0 والارج 1 في مجال النباتات الطبية والدكتور الضحية ا 0 لجميع معيد العاصمة النموذجي صرح تعليمي مهم في مدينة الرياض 
الاخت /فوزية الخصوصية اخذ طاب ونتمتى ان يكون هذا في متصور السبعيد والدكتور ايراقيم فاضي ا ا 3 ولكن مايحدث امام يوابته ظهر كل يوم عند انتهاء اليوم الدرا 
زد الخصوصي ابع 5 ا 5 3 : ' : ل بوابٍ دوم الدراسي 
0 ال مك الات م جامعاتنا او على الاقل تدرس ما المشعل عميد كلية الصيدلة اللقيمين فيه. وليس هناك فرق بين 1 ان بلاحظه المسئولون ف المعهد فترك الاطفال في الا 
3 ضعت اأفه ٠.‏ 9 5 6 
العمري.. الجذنوب لشمواية روه 0 عن الاعشاب وخواصها العلاجية. والعديد من الباحثين مستشفى و آخر. واذما الفرق في مدى 1000 ممسكين ا 55 
افضل عدم الاستمرار في قد لا تكين 1 3-0 احب ان اوضح للاخ محمد الاعشاب الطبية 88 واصدرت كلية الصيدلة العديد | تقيل ذلك المريض وقناعته. 0 العاد 3 لذتك انقنا را ل الت ا 
2 5 00000 . قضية سد كِ ن نك 1 اس 0 2 : ايت - 3 كك 0 5 
حت الكتابة عن العزيزة وفرسانها 00 0 وكافة القراء من أن هذا الامر ١‏ وعن اضبرار المخدرات والسموم من الابحاث القيمة في مجال كما نامل العمل على تطوير 20 ري ا 0 
3 اح 0 0000 ب نك لك الت 5 5 5 8 5 الطرة ٠.‏ تَ زة حخضما 2 
5 كد حتى | يمكن اتاحة الفرصة ‏ موضي ٍِ موجود في جادعاتنا ويالذات جامعة لكون المخدرات تنتج من مصدر النباتات الطبية التي نشرت في السجل الصحي كادخال الاجهرة 0 الود وطح حل ل ان الأخدتة 
3 لموضوعات اخرى تنيد الاخت/ فاطمة سعد الدين الملك سعود وفي كلية الصيدلة اذ نياتي عادة. مجلات عالمية طبية وعمت فائدتها الحديثة لوسائل الحفظ و الفهرسة. المرؤر ىاه 9 د لعن ار ا البريئة عندما تت 5 ِ 
الجديع.- واعتقد ان مانشى فيه أحمد. ان هناك قسما كاملا متخصصا في ولطلبة الكلية تدرس لهم العائلة على الجميع. كالكمبيوتر. وفق الله الجميع الما الشكل فيها خطر .. فيا حيذا لو تم تنظيم ذلك من قبل المرور 
1 الكفاية.. لك التحية نسب القبول بالجاءة 2 الئياتات الطبية ودراستها وتدرس النباتية واقسامها وطرق انتاجها وذلك يعكس مدى التطور الذي يحبه ويرضاه والسلام. بالتعاون مع ادارة انعهد بحيث تضعن بالدرجة الاولى سلامة 
١ :‏ 5 ف الت هوا كلية الصيدلة علمية وفوائدها الطبية 3 8 تنا الحيبية في كافة 55 1 0 0 
الاخ/عبد الرحمن حددت من قبل الجامعات وفق 2د -- 5 0 0 8 1 1 0 500 2 وعتلت اليه محلكتنا:! - كاف عبد الرحمن سليمان المعتق الطلاب .. وبالذات الاطفال وي نفس الوقت تخفف من الاختناق 
الرميس.. الرياض: 200 ا 9 00 ا الي ائية التواحي الطمنة وبحت بوازي البكيرية المروري الذي اصبح يمثل وضعا غير مريح البتة سواء للسائقين 
الخدمات البئدية وغوها عن الك عن نشي رساك حول 2-2 الحقاقي مواد حرة تدرس ان بريد الايحاث لتطوير المركبات أدفا» الجاقعات. الغالدة: أو الطلاب او للعايرين مشيا عبر هذا الطريق . 
5 حت 5 من كافة طلبة الجامعة في البباتات ذات المصادر النباتية وطرق انتاج ك . 
٠.‏ ل الطلبات يمكنك عرضها مباهرة ‏ الموضوع.. لك التحية. 1 0 مازن فهد عبد الرحمن العمران 
م 0271 0 1 الطبية انواعها وفوائدها واشبرارها وزراعة هذه النباتات وتحليل 
1 اده 5 يعت 5 كلية الصيدلة ‏ جامعة الملك سعود 
0 اك وعن النباتات العطرية الطبيعية. ١‏ مكوتاتها. 
الأديرة العامة وبر ع سقة صن 6ه سد 5079 هاتف 2111 914 ركلا ب خطار نكب الطائفا من ا 1943 الطائف ا عاعا وجو جروا 
قصب 2 9 9 - احسسلاة 0 5 8 520 رعشا ء حصرطا لماعتلا م لت ؟ما عثل هاتف م99 «جم 
م الس اي 1 0 ود المكيكركاان 7 اليم 0 2 0 0 0 و2 3 ا 0 3 القصسم ل عاتب 39902 92م 
59 فرع الدسام ص ا الإدسام 591163 مانم ٠١‏ زعثرة خطوط) ملب بع من نت #خكام شع . مابم اتخام7 رخس عصرم 
8 د مكة المكرمة الطائف م الصديية الصورة نصران 7 02-06 0 العام التتونجر 
جدة شارع الملك فهد تليفون: 7558-٠0‏ اج خا و 0 
85 خلف اسراق النويصر فاكس 5197-١‏ 
0 5 5 مشية 0 
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للنظافه والصيائ والتييم 
مش مولت ركبيرغرّانات «نقلاثاق 
.«نلا م فنزعريق عه فا فدات والرضة 
ابن هاه لابب بياف 
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مدبرعام السجل التجاري ل ١المجزيزة‏ ) 








الشتعداد ودور اخواطن 


خلال العام القادم وبمشيئة الله سيتم تعداد 
كامل للسكان والمساكن في هسذا الوطن العزيز. 
ودقوم بنتفيذ هذا العمل الجبار والمهم مصلحة | 
الاحصاءات العامة وهي احدى المصالح التابعة | . 
لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . ويراس الوزير | 
النشط معالي الاستان محمد ابا الخيل اللجنة | 
المركزية للتعداد حيث يعطي من وقته وجهده |. | 
الشيء الكثير حتى يظهر التعداد في موعده وبتتائج | ررمي فيصل بن 
دقيقة تعود على الوطن والمواطن بكل الخير. | 

وتعداد السكان والمساكن في أي بلد يعتمد | 
ا وبشكل اساسي على تعاون المواطن والمقيم 
وأدلائيما بالمعلومات الصحيحة. 
|| ان نجاح العملية التعصدادية لا يتم يفتبح 
الأبواب فقط لرجال الاحصاء. بل لا بد من فتح 
ابواب الثقة وذلك بالادلاء بالمعلومات الصادقة 
واندقيقة عن كل ما يود هؤلاء الرجال معرفته. 

ولا بد ان يعرف المواطن والمقيم حقائق مهمة 
عن كل ما يدليان به من معلومات احصائية ولعلي 
اوجز بعض هذه الحقائق في النقاط التالية : 

اولا/ السرية التامة لكل المعلومات التي سيدلي |*' 
بها المواطن والمقيم اذ ان هذه المعلومات ستحاط | - 
بمنتهي السرية ولن يتاح لأحد الاطلاع عليها عدا بجهود مؤفقة تتمثل في تتفيذ 
المختصين والذين سيتعاملون مع هذه المعلومات 


5-5007 5 هد لم المشاريع البلدية ويّلدة الدليمية 
| كحقائق رمزية يل انهم سيحولون هذه المعلومات ثا ستىوا كم ١‏ بحاجة الى لالرة. . اده 


ْ الى ارقام وهنا يتم التخلص من أي دلالة على اسم | * لندن ‏ واخ - اذا كانت الفالبية وتقول تاتشر انها لا تتشاعم مطلقا | وأقامة الحدائق . . وقد ورد هذا 
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|االااا!ا!!اماااناااااااااااااااا مالالا 
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سآ يسوم عدى السجلة نك التجاربة سواء 
٠ 1 -‏ 5 هه 1 1 8 
0 ا التجارة بحسن الصيخان كا :- 5 ء: 


لدالجزيرة: بأن السجلات التى منحتها الوزارة للمواطنين تعتبر قائمة 
م) | سواء استفاد متها المواطن 1ى ل يستفد. وسيتم تحصيل الرسوم المقررة وم : 
عليها. 2 
وقال الصيخان ان المواطن الذي اليوم طال ام قصر. وسيتم | 7 
يحصل على سجل تجاري ولم يستفد استحصال الرسوم عن السنوات 
منه لاي ظروف او اسباب كان عليه التي عليه والتي مقررة في النظام. ‏ . . 
ان يقوم ياعادته الى السجلات حتى مهما كان عدد السنوات التي مضت إن وزير التجارة 0 
يتم الغاؤه ولا يكون عليه اي على استخراج السجل.. واختتم 
مسئولية. ولكن طاما ان السجل لدى الصيخان تصريحه بان الوزارة لا 2 
المواطن فيعتبر قائما وتطيق عليه زالت تقوم حاليا بعملية تحديث تقوم الادارة العامة . للشكون | 
الرسوم حسب النظام. وسياتي السجلات ولم تنته منها بعد. البلدية والقرؤية بمتطقة القصيم | ' 
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تعدن عر جيرا راب السأحيل للشركات وا م مساب وا مصماتق 5 
للتاهيل لرى الشرلَ في الوادت الَالِيَةَ : 8 

© قط غبار السياران والزدوت والتشصيى ه فقل ا جرورقات © تجنر 
ماكز وكطان ارصم » أثان مكاتب وسكن © إعابشه وتعزيةَ «مطايع 
٠‏ ووادرت سفر . أجرزة الضادزت وزظ طبور ©» أزماوعاملين وصانة 
أعرزة مكتبية » رعاية وراعلاه © صيانة ونظافة مباوس 


































اي شخص او عائلته او مهنته. : «اليونسكو» من الناس تتخوف من الرقم /1١7/‏ من هذا الرقم بل على العكس تعتقد | السؤال من القارىء اذعار ين ذه ك1 2 
| ثانيا/ ان جميع المعلومات التي يتم الحصول | يجتمع اليوم فان رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ١‏ انه يجلب لها الحظ.. فقد وندج في ومنشسات © تسُغْيل مطاحم وات وأسواور عارية وسويرماكت..ق 
عليها من قبل رجال التعداد ئن تستخدم في اي 0 2 تاتشر لا تتخوف من هذا الرقم على الثالث عشر وتزوجت فيه واحتفلت . 70 007 ا ور الثمم م 
| غرض غير الاغراض التي جمعت من اجلها فليس ا باصيو بتعميد طفليها في نفس هذا التاريخ . يع منا راط © أثا, طاحم » "نامع باصناء ةك رباسة ٠‏ حي 
من مهمات رجل الاحصاء التاكد من صحة المة | يوم ددا | + ا موتيلات © جين مطاءر المطاع والكضتودات ه فوليات كررداشهة 
المقيمين في المملكة وهل يحملون اقامة نظامية ام لا | اجتماعت المزتمع | ٠‏ الشرقيين الذين اسسوا لول ٠.‏ غرَانًا 00 كبز الزمواو رم لجا 20 وعأت ا 
2 ظمة ! . 

وسا هي ارقام جوازات سفرهم او ما هي ارقام رت 0 د ملكية روسية ف كييف ف القرن 1 مو وشو © كبز ال زومر بأردة © مستورعات صمرده ه برام 
البطاقات الشخصية للمواطتين وهل حصلوا على | والثقفة /اليونسكو/؟ د 2 التاسع بعد ان قدموا من كررياسة وإللتروسة © متبقات : 0 
بطاقة.. ان هذه الاسئلة وهذه المهمات ليست من ويناقش المؤتمر الذي 9 ام و -- 8 م 

سيشارك فيه ممثلو ١١‏ اغسطس مع 5 ا ١‏ 0 3 0 
مود رجال الما له بسرنامج الت اشخاص يشكلون معه طاقم | أ الرياجاراعت ؤاكأضا نع ا ا لوو ارال أ أ 
انهم لول لطيو وتوت حل با يدل يي ا 0 قعل ى لجراي الي في لمحيل بزعوال الشركة فصي خأو امحل استعوم طفيات ‏ لتحيل 

















مجاديف ومزود بشراع مريسع. 


(انبقية وتعليم الكبسار وقضية 
يقي ص 26 / ووصلت الرحلة الى اوشاكوف 


ع كا س لص وإغادميا يموع فاه تلزنو نوها ع كاري الاعمان : 


























و صيان 21 2 م 
د ربت لهان الاحت الشريف. انع شت دعل لالت على البحرالاسود .7 ايلول/ ه الرواض - الما لي العتارت -الرورالرائع - عدب 2ع دك ماض عنام 
مح ام 0 0 قانث السلطات الامريكية تسح سات ب _ _ _ 1 _ السلا 
٠7‏ البسرالطسودايسايمل .5+0 ١١‏ انهاتسلمت من عولومييا ثلاقة « ججبرة - و نوت /110 مرب 51 الرصر 2119 >1١‏ 
ا ب يدت 7 
ِ 8 رحلة ٠‏ تحدة للاشقب من - - 
أ دعب اشلية او الشيكيتفن ١‏ تجارافضرات. : «الخبر- ت 111551١‏ -صب لاك - الرمر ١6+‏ +« 
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واعولوا على نظافْحٌ مرآم ١‏ 
ولتبى دام اجمار- .. ومزدهرة 


0 
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مسي مدي الرياض 
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